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Однймъ  изъ  самыхъ  важныхъ  вопросовъ  Гнгіены  въ  настоящее 
время  слѣдуетъ  считать  безспорііо  вопросъ  о  дезинфекціи.  Вопросъ 
этотъ  становится  все  болѣе  и  болѣе  на  прочную  почву  по  мѣрѣ  раз- 
витія  современной  бактеріологіи,  которая  съ  каждымъ  днемъ  вйясняеіъ 
нам-ь.  все  лучше  и  лучше,  съ  научной  точки  зрѣнія,  природу  и  жизнь 
микроорганизмовъ — этоіъ  настояп],ій  этіологическій  моменіъ  всѣхъ  за- 
разныхъ  заболѣваній.  Зависимость  инфекціонныхъ  болѣзней  оіъ  микро- 
организмовъ заставила  гигіенистовъ  приняться  за  отысканіе  и  изслѣ- 
дованіе  разныхъ  способовъ  и  средствъ,  помощію  которыхъ  можно  было 
бы  разрушаіощимъ  образомъ  дѣйствовать  на  жизнедѣятельность  этихъ 
микроскопическихъ  существъ.  Слѣдовательно,  по  современнымъ  взгля- 
дамъ  науки,  дезинфекція,  какъ  способъ  обеззараживаиія,  составляеіъ 
весьма  важный  моментъ  въ  области  Гигіены,  а  поэтому  невозможно 
отрицать  пользы  дезинфекціоннихъ  средствъ,  который  намъ  п]зедла- 
гаеіъ  Гигіена;  но  съ  другой  стороны,  имѣемъ-лн  мы  право  положи- 
тельно утверлідать,  будто-бы  существующими  дезинфекціонными  сред- 
ствами мы  безусловно  упичтожаемъ  заразу?  Къ  сожалѣнію,  на  данный 
вопросъ  отвѣтить  положительно  не  легко,  потому,  что  ^для  уничтс- 
женія  заразы  нужно  знать",  говоритъ  проф.  Добрсславинъ  „свойства 
самой  заразы".  Ѵаіііп  разбирая  тотъ  же  сямый  вопросъ,  говоритъ, 
что  „главная  наша  бѣда  въ  томъ,  что  мы  не  зпаемъ  точно  химиче- 
ской природы  самыхъ  заразныхъ  началъ". 

Значитъ  вопросъ  о  пригодности  или  непригодности  даннаго  дс- 
зинфекціоннаго  средства  можетъ  привссіи  насъ  къ  вѣрному  заключенію 
только  тогда,  когда  намъ  въ  точности  извѣстны  свойства  самаго  воз- 
будителя болѣзни.   Но  такъ  какъ  о  біологическихъ  и  химическихъ 


')  А.  П.  Доброславинъ.  Гигіі'на:  Курсъ  общественнаго  здравохранеаія.  Спб. 

Ч.  1.  1882.  Стр.  289. 

Е.  Ѵаіііп.  Тгаііё  сіев  ЛезіпГесІааІз  еі  йе  1а  йезшГесиои.  Рагіз.  1882.  стр.  281. 


свойствахъ  мпкроорганизмовъ  существуетъ  мало  прочно  установленішхъ 
фактовъ  и  воззрѣнія  учеиыхъ  на  данный  предметъ  часто  далеко  рас- 
ходятся, то  этимъ  обусл(»влиітется  крайняя  затруднительность  система- 
тическаго  примѣненія  дезинфекціонныхъ  средствъ  и  опредѣленіе  ихъ 
дѣйствитѳльной  пригодности.  Неудивительно  поэтому,  что  самый  вопросъ 
объ  обеззараживаніи,  въ  строгомъ  смыслѣ  этого  слова,  въ  настоящее 
время  разрабатывается  всо  оідо  ішсьма  медленно  и  что,  не  смотря  на 
громадную  литературу  по  этому  вопросу,  мы  въ  высшей  степени  бѣдны 
строго-научными  данными  относительно  дезинфекціи,  т.  е.  вѣрнаго  уни- 
чтоженія  болѣзнетворныхъ  агентовъ. 

Въ  послѣднее  время  съ  цѣлыо  о  безврежиі?анія  заразныхъ  началъ 
былъ  предложенъ  цѣлыГг  рядъ,  такъ  называемыхъ  дезиііфекціонныхъ 
средствъ,  т.  е.  средствъ,  убиваюн^ііхъ  заразу  различпыиъ  путемъ,  со- 
бранпыхъ  учеными  въ  отдѣльныя  группы  или  классы. 

Нѣтъ  почти  ни  одного  учекаго-гигіениста,  который-бы  не  прод- 
ложилъ  отдѣльной,  своей  собственной  класеификаціи  дезинфекціониыхъ 
средствъ:  такъ  напр.  0.  Ееѵеіі  ')  предлагаетъ  одну  классиі|)икацію, 
ОиЫег  и  Вог(ііег  -)  другую,  А.  ДѴегпісІі  дѣлптъ  по  своему,  Е. 
ѴаІИп  ■*)  опять  иначе — словомъ,  что  ни  авгоръ,  то  другая  классифи- 
кація.  Косіі  пока  отвергаетъ  какую-бы  то  ни  было  систематическую 
группировку  дезинфекціонныхъ  средствъ  и  предполагаетъ,  что  класси- 
фпкація  этпхъ  средствъ  дѣло  не  одного  человѣі-а  и  что  нѣтъ  пока 
ніідобности  собирать  ихъ  въ  группу.  Валінѣе  для  насъ  узнать  эти  сред- 
сгва,  а  узнавши  ихъ,  выяснить  себѣ  ихъ  дѣйствіе. 

Желая  выяснить  себѣ  дезииіЬекціонную  силу  нѣкоторыхъ  газооб- 
разныхъ  средствъ,  уже  пзслѣдоііанныхъ  въ  этомъ  шіправлоніи  различ- 
ными авторами  и,  болѣѳ  или  мепѣе,  примѣняемыхъ  на  практикѣ,  мы 
приступимъ  прежде  всего  къ  кратаому  сравнительно-критическому  об- 
зору этпхъ  средствъ  съ  цѣлью  выяснить,  почему  предметомъ  нашихъ 
изслѣдованій  мы  взяли  хлоръ,  а  не  другое  ]5еііі,ество. 
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]еНп  (Іе  111е^ареи^і^ие  1873.  Т,  84,  стр.  265). 
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ЛѴіоп.  1880.  стр.  8. 

*)  Е.  Ѵаіііп.  Тгаііё  (Іез  йезіиГесІапІз  еі  (1е  1а  (ІезшГесІіоп.  Гагіз.  1882,  стр.  21. 
Косіі.  ГеЪег  (Іег  ВезіиГесІіоп  (МіІіЬеіІип^еи  аиз  сіеш  Каізегіісііеп  Сезипсі- 
Ьгіігатіе.  Т.  1.  Вегііи  1882. 


Нраткій  критическій  обзоръ  газообразныхъ  дезинфекціонныхъ 

средствъ. 

Приступая  къ  краткому  сравнитольно-критичѳекому  обзору  нѣко- 
торыхъ  изъ  газообразныхъ  дѳзинфекціонішхъ  средствъ,  мы  позвоіпіи 
себѣ  вывести  свои  заключеиія,  основываясь  на  результатахъ  опытовъ, 
произведенныхъ  іѣмн  авторами,  которые  спеціально  занимались  изслѣ- 
дованіемъ  даниыхъ  средствъ,  причѳмъ  главнымъ  образомъ  обращали  осо- 
<)енное  вниманіе  на  работы  тѣхъ  изелѣдователей,  которые  производили 
одновременно  сравнительные  опыты  надъ  многими  дезинфецируюнщии 
средствами. 

Окури ваніе  сѣрой. 

Сѣра  при  горѣніи  въ  присутствіи  кислорода  воздуха  выдѣляотъ 
ангпдридъ  сѣрнпстой  кислоты  (8О2),  которымъ  пользуются  для  дезин- 
фекціи  жилыхъ  помѣщенііі.  Количество  ангидрида  сѣрнисгой  кислоты, 
развиваемаго  такимъ  образомъ,  зависитъ  вполнѣ  отъ  того  количества 
кислорода,  которое  находится  въ  данномъ  окуриваемомъ  пространствѣ, 
такъ  напр.:  если  въ  одномъ  кубическомъ  мегрѣ  воздуха  находится 
300  граммъ  кислорода,  то  сколько-бы  мы  ни  употребляли  сѣры  для 
окуриванія  этого  одного  кубическаго  метра,  по  тооріи,  только  300  граммъ 
сѣры  можетъ  соединиться  съ  800  граммами  кислорода  (пай  на  иай)^ 
для  образог.анія  ангидрида  сѣрнистой  кислоты.  На  данномъ  свойствѣ 
сѣры  образовать  съ  кислородомъ  воздуха  ангидридъ  сѣрнистой  кислоты 
при  горѣніи  основывается  в';я  дезиифекція  сѣрой. 

Дезинфекціонныя  свойства  сѣры  были  извѣстны  уже  въ  глубокой 
древности.  Саіо  употреблялъ  сѣру  для  окуриванія  бочекъ,  служапщхъ 
для  сохраненія  вина.  Въ  1771  году  \Ѵо11Г  примѣнялъ  окуриітніе 
сѣрой  во  время  эпидеміи  чумы,  свирѣпствовавпіей  тогда  въ  Москвѣ. 

Но  настоящія,  научныя  изслѣдованія  относительно  окуриванія  сѣ- 
рою  начинаютъ  появляться  только  со  времени  Сгцуіоп-Могѵѳаи  "'').  Этотъ 

')  Въ  1  куб.  м.  поадуха  вѣсящомъ  1293  ^гт.  находитъ  210  лііхр.  кислорода 
или  300  яггт.,  теоретически  соединяющихся  съ  300  ^гт.  сѣры  въ  сѣрнистую  кис- 
лоту. Стр.  192.  МіиЬеіІипдеп  аиз  (і.  Каізегі.  ОезипсіЬеіІаатІе.  В.  I.  «ІІеЬег  йеа 
ТѴегіЬ  (і.  8с1»ѵѵеДІ8еп  Зііигѳ  ѵ.  ЛѴоШЬидеІ. 

'^)  Ѵаіііп.  Тгаііё  Лее  (іе8Іпі'есІапІ8  е*  йе  1а  (ІезіпГесііоп,  Рагіз.  1882,  стр.  246. 

2)  Ь.  В.  СгиуЬои-Могуеаи.  Тгаііё  сіез  тоуопз  сіе  (ІезіпГесІег  Гаіг,  (іе  ргеѵепіг 
1а  сопіайіоп  еі  й'еа  аггеіег  Іез  рго^гёз.  Рагіз.  1802,  стр.  369. 


авторъ  не  находитъ  въ  окуриішніи  сѣрой  надежнаго  дезинфекціоннага 
средства.  Ботъ  его  слова:  „Ьа  сотЬивІіоп  (іи  уоиГге  п'ё1:ап1;  ^атаІ8 
согаріёіо,  пе  рго(іиІ8ап1  ди'ипе  ргеіпівге  охі(іа1іоп,  80Іі  ({иш  1'а11ите, 
80І1;  ^и'оI1  1е  ]еие  зиг  Іез  сЬагЬаиз;  І1  еп  гёзиііе  иие  ѵареиг  8и1- 
і'игеи8е,  ^иі  а^іі  еШсасетеп!  вііг  Іез  шіазтев,  (ііГсПе  репі  аііеіікіге; 
^иі,  а  1а  ѵёгііб,  пе  8е  рогіе  раз  а  ипо  ^гаікіе  йІ8Іапсе;  ({иі  8егоіѣ 
іпзиррогІаЫе  йап8  іоиз  Іез  Ііеііх  ЬаЬіІёз". 

81егпЬег^  хирургъ  арміи  Соединенныхъ  Штатоіл.,  желая  до- 
казать дезпнфекдіонную  силу  сѣрнистой  кислоты,  дѣйстіювалъ  ею  на 
оспенную  лимфу.  Авторъ  убѣдился,  чго  если  станеиъ  дѣйствовать  на 
оспенную  лимфу  сѣрнистой  кислотой,  въ  щюпорціи  2  объем,  на  100  т.  е. 
24  кубическими  сантиметрами  на  10  литровъ  воздуха,  то  лимфа  тѳ- 
ряетъ  свою  силу  и  прививка  такой  лимфы  не  удается. 

ЛѴегпісІі  -)  въ  1877  году  показалъ,  что  моасно  достигнуть  полной 
дезинфекдіи  посредствомъ  сожиганія  сѣры  только  тогда,  когда  употре- 
бпмъ  57,2  грамма  ея  на  одинъ  кубическій  ыетръ  воздуха. 

8с1іоие  и  Сгагіпег  въ  1880  году,  работая  надъ  сѣрнпстой 
кислотой,  прншли  къ  тому  заключенію,  что  для  полной  дезинфскдіи 
надо  92  грамма  сѣры  на  одинъ  кубическій  метръ  воздуха. 

Даіап  1а  Сгоіх  *)  дѣйствуя  сѣрнистой  кислотой  на  разводки 
разныхъ  микроорганизмовъ,  пришелъ  къ  тому  заключенію,  что  она  вовсе 
ихъ  не  убиваетъ,  а  только  останавливаотъ  ихъ  развитіе. 

МеЫІіаизеп  повторяя  опыты  РеИепко^ег'а  убѣдился,  что  доста- 
точно 20  грамиъ  сѣры  на  одинъ  к)бическій  метръ  для  полной  дезинфекціи. 

'\Ѵо1й'1ій§*е1  ассистентъ  КосЬ'а,  въ  подробной  своей  работѣ  о 
дѣйсгвіи  сѣрнпстой  кислоты  сообщаетъ,  что,  прнмѣняя  ее  въ  теченів 
48  часовъ  для  умерщвленія  бактерій  сибирской  язвы  и  споръ  бациллъ 

"\Ѵ.  біегпЬег^.  Ехрегітепіз  (Іезійпесі  Іо  Іе.БІ  іЬе  ѵаіие  оі  сегіаіа  ^азе  оиз 
ап(1  ѵоіаіііе  ДсзіпГесІаиІБ  (Каііоиаі  Боаічі  оГНеаІіЬ  "\Ѵа8ІііпёІои.-Т.  I,  стр.21,  29  до  37. 
1&60  и  стр.  21  1881  г. 

А.  ЛѴегцісЬ.  Огиийгівз  йег  ВезіиГесІіопзІеЬге.  188,  стр.  207. 

ЗсЬоие  еі  Оаііисг.  "ѴѴіе  ѵіеі  СагЬоІБІіиге  0(1ег  ѵіе  ѵіеі  БсЬ\ѵейі§е  8&иге 
и.  8.  -иг.  (336—374). 

'')  ^^ісоіаі  ^а1ап  (1е  1а  Сгоіх.  Ваз  ѴегЬаІІеп  йег  Вакіегіеп  Дез  РІеізсЬхчгаззег 
^едеп  еіпіее  аиіізерііса.  (Аг.  і.  Ех.  раіЬ  20—1—8  I  Тхд)  175—256). 

^)  Е.  Ѵаіііп.  Тгаііё  сіез  (ІсвіпГесІаиІз  еі  сіе  1а  безіпГесІіоп.  Рагіе.  1882,  стр.  201. 

«)  бизіаѵ  ЛѴо1й"1іиде1.  ІІеЬег  йеп  Т\^егиі  йег  зсішейіееп  8аиге  аіз  ВезіпГес- 
Ііопзтіііеі  (МіиЬеіІішбеп  аиз  йет  Каізсгіісііеп  Оезипйііеііватіе.  Т.  I.  Вегіш  1882, 
стр.  203—232. 


садовой  земли  въ  пропорціи  10,1  обіемн.  процент,  онъ  получилъ  от- 
рицательные результаты.  Авторъ  этотъ  сосіавилъ  слѣдующую  сравни- 
тельную таблицу  дѣйствія  сѣрнистой  кислоты: 


Изслѣдователи. 

Количество 
8  въ  5гт.  на 

1  куб.у' 

Объемъ  °  'о 

302. 

Количество  ЗОг  въ 
милигрЭіМ. 

СЬоІега-Соттізіоп: 

10 

0,69 

1,98  на  100  К.  сант.воз. 

РеІІепкоГег  .  ,  . 

15 

1,04 

2,98 

МеЫЬаизеп  .  .  . 

20 

1,39 

3,96 

ТѴегпісЬ  .... 

57,2 

4,00 

11.48 

150,0  въ  водѣ. 

С.  в.  Шидловскій  ^),  въ  одной  пзъ  послѣднихъ  работъ,  произведен- 
ной въ  гигіеничѳсЕОй  лабораторіи  Им.  В.  М.  Академіи,  вполнѣ  подтвер- 
ждаетъ  мнѣніе  ЛѴоШ1ііі§'е1'я  и  окончательно  выясняетъ  намъ  вопросъ 
относительно  дезинфецирующаго  дѣйствія  сѣрністой  кислоты. 

Сѣрнистую  кислоту,  хотя  и  можно  считать,  говоритъ  авторъ,  де- 
зинфецирующимъ  средстволъ,  но  для  дезинфекціи,  въ  полномъ  смыстѣ 
этого  слова,  она  не  примѣнима  потому,  что  сѣра  въ  плотно  замкнутомъ 
пространствѣ  тухнетъ  раньше  егоранія  ^/з  теоретичеекаго  количества,  т, 
е.  въ  одномъ  кубическомъ  метрѣ  можетъ  сгорѣть  только  около  100  грм„ 
а  такого  количества  ея  недостаточно  для  того,  чтобы  убить  Ъасіі.  8иЬ- 
ІШз  или  Ьасіі.  АиіЬгасіз. 

Изъ  краткаго  обзора  литературы  о  дезинфекціи  сѣрнпстою  кислотою 
видно,  что  окуриіиініе  сѣрой  далеко  не  такое  дѣйствительноѳ  дезинфе- 
циругоп^ее  средство,  какъ  это  думали  еще  въ  весьма  недавнее  время. 
Опыты  Шидловскаго  окончательно  убѣждаютъ  насъ  въ  томъ,  что  окури- 
ваніе  жильтхъ  помѣщеній  съ  цѣлыо  ихъ  дезинфекціи  должно  быть  остав- 
лено. И  дѣйствительно,  въ  послѣднеѳ  время  окуриванія  сѣрой  оставлены 
почти  во  всѣхъ  государствахъ  Еііропы  за  исключеніемъ  только  Франціи, 
но  и  тамъ  уже  въ  послѣднео  время  ЕісЬаг(і'омъ  поднятъ  вопросъ  о 
тонгь,  чтобы  замѣнить  сѣру  другими  болѣе  надежными  средствами.  На 
УІ-омъ  Международ.  Гигіенич.  Конгрессѣ  въ  Вѣнѣ  была  всѣми  приз- 
нана необходимость  исключить  сѣру  изъ  списка  дезинфекціонныхъ  средствъ. 


с.  в.  Шидловскій:  О  сѣрнистыхъ  окуривавіяхъ.  Брачъ  Л'*  26, 1886  г.  ст.  469. 


Окуриваніе  окислами  азота. 

Дезияфекція  окислами  азота  основана  на  томъ  свойствѣ  азота,  что 
всѣ  кислородный  соѳдпненія  его  непостоянны,  т.  е.  легко  разлагаются, 
при  чемъ  они  обладаютъ  \ѣ  высшей  степени  окисляю иідми  свойствами, 
или,  другими  словами,  окислы  азота,  отдавая  часть  своего  кислорода  вся- 
Е05іу  способному  ОКИСЛЯТЬСЯ  і?еіііеству,  превращаются  сами  въ  иизшіе  окислы 
а  эти  послѣдніѳ,  въ  свою  очеі)едь,  соединяясь  съ  кпслородомъ  воздуха, 
образуютъ  снова  высшіо  окислы,  способные  дѣйствовать  окисляющпмъ  обра- 
зомъ  и  т.  д. 

Такимъ  образомъ  получается  что-то  на  подобіѳ  регреіітт  тоЪіІе 
до  тѣхъ  поръ,  пока  въ  данномъ  пространсті^ѣ  есть  органическія  вещества 
или  свободный  кислородъ.  Имѣя  въ  ішду  легкость  разложенія  окисловъ 
азота,  мы  не  считаемъ  себя  впраі^ѣ  присоединиться  къ  ынѣнію  тѣхъ  ав- 
торовъ,  которые  припиеыиали  главную  роль  при  дезинфѳкціи  окислами 
азота  исключительно  только  одной  азотноватой  или  азотистой  кислоты,  а 
этимъ  п  объясняется  то,  что  у  однпхъ  авторовъ  окуриваніе  окислами 
азота  описывается  подъ  именемъ  окурпг.анія  азотноватой,  а  у  другпхъ — 
азотистой  кислотой. 

Азотную  кислоту — этотъ  высшій  окиеелъ  азота,  впервые  примѣнилъ 
для  дезинфекціи  жилыхъ  помѣщеній  ^ате8  Сагтісііаеі  8туѣ1і  въ 
Англіи  въ  1780  году.  Описаніе  этого  способа  окуриванія  можно  найти 
БЪ  работѣ  8ту1}і*а  „о  тюремныхъ  лихорадкахъ".  Въ  его  время  дозин- 
фекція  окислами  азота  считалась  идеальной.  8туі;1і  дѣйствовалъ  сѣрной 
кислотой  на  селитру,  онъ  бралъ  раскаленный  песокъ,  облпвалъ  его  крѣп- 
кой  сѣрной  кислотой  и  посыпалъ  селитрой. 

Оігагсі  и  РаЬзІ;  доказываютъ  въ  своихъ  изслѣдованіяхъ,  что 
нѣтъ  лучшей  дѳзинфѳкціи,  какъ  дезинфекція  азотноватой  кислотой. 

Рауеп  въ  1871  году,  въ  докладѣ  своемъ  Академіи  наукъ  въ 
Парижѣ,  высказываѳтъ  мнѣніе,  что  азотноватую  кислоту  надо  помѣстить 

')  Ойіег.  ОЬзегуаІіоиз  зиг  1а  Гіёѵге  йез  ргізопз  еіс.  Ігайисііоп  Ли  сііоуеп  Осііег 
Сепеѵе  1801  стр.  64. 

')  ^ат.  Саг.  5ту11і:  ТЬе  еіГесі  о?  іЬе  піігоиз  ѵароиг  іп  ргеѵепііай  аий  йеі- 
Ігоуіпд  сопіа^іоп.  Ьопйгез.  1799. 

*)  Уаіііа.  Тгаііё  сіез  йсзіаіесіапіз  ві      1а  (іезіаГесІіоп.  Рагіз.  1882  г.  стр.  269. 

')  Раусп.  Везіпі'есііоп  йез  Іосаих  ай"есіёз  репйапЬ  1е  зіёде  б.е  Рагіз,  аих  рег- 
яоппез  аиеіпіз  йе  таіайіез  соп4адіеизез  (Сотріеа  гепйиз  ЬеЬсІот.  йез  Зеапсез  (іе 
ГАсасіетіе  йез  Всіепсез  1871,  стр.  242.  Т.  ЬХХІІ  6  марта. 
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.  лъ  первомъ  ряду  дѣятелей,  убиваюіцихъ  заразные  зародыши.  Онъ  дѣй- 
стиовалъ  1500  граммами  обыкноненной  азотной  кислоты  па  300  грамиъ 
ыѣдиыхъ  стружекъ,  прибанляя  дна  литра  іюдн.  ІІропорція  эта  достаточ- 

.  на,  по  автору,  для  полной  дозинфекціи  помѣіценія  въ  30 — 40  куб. 
ыетровъ. 

Ъапе  ]^оШг  -)  въ  1881  году  въ  Англіи  считаетъ  азотистую  кис- 
лоту самы.мъ  надеж нымъ  дезинфекдіоннымъ  срѳдствомъ. 

С.  В.  Шидловскій  въ  1884 — 5  году  произвелъ  рядъ  опытовъ 
въ  гигіенической  лабораторіи  Им.  В.  М.  Акадсміи  надъ  окислами  азота. 
За  недостаткомъ  мѣста,  мы  позіюлимъ  себѣ  ограничиться  только  прк- 
веденіемъ  окончательныхъ  ]',ыводовъ  автора.  ІЦидлоі5Скій  находитъ,  что 
обширное  примѣненіе  для  дсзпи(})окціи  окисловъ  азота  на  практикѣ  не- 
возможно, вслѣдствіе  дороговизны  матеріалоігь,  необходжмыхъ  для  добыва- 
нія  такихъ  количествъ  окисловъ  азота,  которыя  удовлетворяли-бы  цѣлямъ 
обеззараживанія.  Затѣмъ,  онъ  говоритъ,  что  окисламъ  азота,  при  условіи 
болѣѳ  точнаго  знакомства  съ  различными  способ^ір  ихъ  добыванія  и  при- 
мѣненія  предстоитъ  занять  ішдное  мѣсто  въ  ряду  обеззараживающихъ 
«редствъ. 

Изъ  этого  краткаго  обзора  окуриванія  окислами  азота  видно,  что 
дезин(|)екція  этими  окислами  жилыхъ  помѣщеній  составляетъ  еще  спорный 
вопросъ,  или,  лучше  сказать,  дезинфекція  окислами  азота — вопросъ,  стоя- 
щій  на  очереди,  требующій  дальиѣйшей,  болѣе  точной  научной  разра- 
ботки. 

Окуриваніе  парами  карболовой  кислоты. 

Карболовая  кислота  съ  ея  дериватами  пользовалась  въ  недавнее  еще 
время  громкой  славой  одного  изъ  лучшихъ  дезинфѳкціонныхъ  веществЪу 
но  благодаря  послѣднимъ  изслѣдоваиіямъ  ЗсЬоІІе  и  (таг1;пег'а  дока- 
зано, что  карболовая  кислота  не  достигаетъ  цѣли  полной  дезинфекціи, 
даже  въ  такихъ  громадныхъ  количествахъ,  какъ  15  граммъ  на  одинъ 
кубическій  метръ  воздуха.  Слѣдовательно,  для  достиженія  полной  дезин- 

I.  Ьаие  Коііег.  оп  іЬв  ехрегітепіаі  Зіисіу  оі  (іезіпГссІапІз).  ТЬе  ВиЪІіп 
^ои^11а1  оіГ  Месіісаі  8сіеи.  Л?  114.  Іиіп  1881,  стр.  503. 

*)  С.  В.  Шидловскій.  О  значеніи  нѣкоторыхъ  сиособовъ  обеззаражнванія 
жилищъ  окислами  азота.  Врачъ  1886  г.  ]*6  7. 

')  ЗсЬоіІе  еі  Оагіиег.  ЛУіе  ѵіеі  СагЬоІзііиге,  ойег  мгіе  ѵіеі  всіиѵейібе  Зііиге  іа 
ОазГогт  ізі  поіЬід  хиг  Тосііии?  йез  кіеіпзіеп  ЬеЬеиз  (ВеиІзсЬе  ѵіе^^е1^аЬг:  {ііг  о^епі- 
ІісЬе  аезиайЬеіІз.  Б.  ХП.  НеіЬ.  3). 
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фекціи  помощью  паровъ  карболовой  кислоты  жилыхъ  помѣщеній,  потре- 
бовались-бы  слишкомъ  большія  затраты,  что  быіо-бы  весьма  не  выгодно 
съ  экономической  точки  зрѣнія,  а  потому,  говоритъ  Проф.  Добросіавинъ 
карболовая  кислота,  какъ  средство  для  обеззараживанія  жилыхъ  помѣще- 
ній,  должна  быть  вычеркнута  изъ  списка  дезинфекціонныхъ  средствъ. 

Дезинфекція  озоном ъ. 

Благодаря  любезности  Д-ра  Лукашевича,  мы  можемъ  привести  нѣ- 
сколько  словъ  изъ  послѣдней,  еще  неопубликованной  работы  его,  про- 
изведенной въ  ѳтомъ  году  въ  гигіенической  лабораторіп  Им.  В.-М.  Ака- 
деміп.  Лукашевичъ,  работая  надъ  дезинфекдіей  озономъ,  прпшелъ  къ 
слѣдукіщпмъ  выводамъ:  „Озонъ,  при  развптія  его  въ  воздухѣ  въ  коли- 
чествѣ  около  1,5  граммъ  на  одпнъ  кубпч.  метръ,  не  убпваетъ  споръ 
Васіі.  8иМі1І8  и  Васіі.  АпіЬгасіё;  не  убпваетъ  также  запятообразной 
палочки  азіатской  холер  при  15  часовомъ  дѣйствіи  той  же  дозы;  нѳ 
убиваетъ  при  той  же  дозѣ  сухпхъ  бактерій  гнилаго  бѣлка:  увлажненный 
же  гнилостпыя  бактеріи  погибаютъ  только  при  развитіп  около  300  ми- 
лиграммъ  озона  на  кубическій  метръ  воздуха".  На  основаніи  этого  Лу- 
кашевичъ приходитъ  къ  заключенію,  что  озонъ  не  можеіъ  быть  употреб- 
ляемъ,  какъ  дезпнфецирующее  средство. 

Лезинфекція  хлором ъ. 

Хлоръ  принадлежитъ  къ  сильно  окисляющимъ  средствамъ.  По  Мен- 
делѣеву  -),  окислительною  реакцію  хлора  можно  представить  себѣ  слѣ- 
дующимъ  образомъ:  хлоръ  отнимастъ  водородъ  отъ  воды,  а  кислородъ  ея 
передается  окисляющему  веществу,  Такъ  напр.:  хлоръ,  проп}'Ні,енный  въ 
воду,  содержащую  въ  себѣ  сѣру,  или  сѣрнистые  металлы,  окисляетъ  ихъ. 
Сѣра  превращается  при  этомъ  въ  сѣрную  кислоту,  а  хлоръ  въ  хлорис- 
тый водородъ,  или  х.іористый  металлъ.  Дальше  у  Менделѣева  сказано^ 
что  хлоръ  разрушаетъ  большинство  органическихъ  тканей  и  убиваетъ. 
самые  организмы.  Первымъ  свойствомъ  хлора  воспользовался  ВсгІЬоПеі 
и  примѣнилъ  хлоръ  къ  бѣленію  тканей,  чѣмъ  оказалъ  большую  услугу 

')  А.  П.  Доброславинъ.  Гигіена.  Курсъ  общественнаго  здравохраненія.  Спб. 
І882,  стр.  241. 

'■')  Менделѣевъ.  Основы  химіи  4-ое  изд.  1881,  стр.  Г.01, 
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техникѣ.  Обоими  свойствами  хлора  воспользовалась  Гпгіена  и  примѣниіа» 
этотъ  газъ  для  обеззараживанія. 

Кислотныя  свойства  хлористаго  водорода  были  давно  извѣстны,  еще 
до  открытія  самаго  хлора  8с1іее1е'мъ  въ  1774  году.  Ь.  В.  Оиуіои- 
Могѵеаи     воспользовался  этимъ  безцвѣтнымъ,  дымящимся,  растворимыиъ 
въ  водѣ,  сильно  пахучимъ  газомъ  (хлороводородомъ),  получаемымъ  прж 
обливаніи  поваренной  соли  сѣрной  кислотой  и  примѣнилъ  его  какъ  де- 
зинфецируюи^ее  средство  для  окуриванія  церкви  8аіп1-Еііеіше  въ  Ди- 
жонъ  въ  1773  году.  Въ  1773  году  въ  Соборной  Дижонской  церкви 
въ  подземныхъ  сводахъ  находилось  множество  гробовъ,  которые  нужно 
было  вывести  изъ  церкви  и  похоронить  на  кладбищѣ;  но  такъ  какъ 
дѣло  было  зимою,  и  земля  глубоко  замерзла,  то  нельзя  было  копать  мо- 
гилъ,  и  потому  гробы  стояли  въ  подвалахъ  церкви,  а  такъ  какъ 
подішлахъ  не  было  хорошей  вентиляціи,  то  понятно,  что  продукты  раз- 
ложенія  трупоі5ъ  распространялись  по  церкви,  и  въ  скоромъ  времени  воз- 
духъ  въ  ней  былъ  настолько  испорченъ,  что  администрація  принуждена., 
была  запереть  эту  церковь.  Вблизи  церкви,  въ  городѣ  появилась  эпи— 
демія.  Тогда  начали  искать  средствъ  для  уничтоженія  источника  заразы 
и  не  смотря  на  различный  средства  какъ-то:   окуриваніе  уксусомъ,  бро- 
саніѳ  па  жаровни  разныхъ  благовонныхъ  веществъ,  пахучихъ  травъ,  росг- 
наго  ладона  и  проч.,  вонь  и  эпидемія  не  прекращались.  Тогда  обрати- 
лись за  совѣтомъ  къ  вііу1оп'у-Могуеаи.  Оиуіоп-Могѵеаи,  основываясь, 
на  двухъ  полученныхъ  имъ  данныхъ,  а  именно:  „1)  что  при  всякомъ 
гнилостномъ  разложеніи  получается  большое  количество  амміака,  2)  чта 
соляная  кислота  и  амміакъ,  соединяясь  въ  видѣ  паровъ  или  газовъ^ 
всегда  почти  даютъ  среднюю  соль",  посовѣтовалъ  для  окуриванія  на-- 
званной  церкви  примѣненіе  своего  способа.  Способъ  этотъ  заключается^ 
въ  слѣдующемъ:  было  взято  3  килограмма  поваренной  соли  и  одинъ 
килограммъ  сѣрной  кислоты,  и  эта  смѣсь  подогрѣвалась  на  большой 
жаровнѣ. 

Опытъ  этотъ  вполнѣ  увѣнчался  успѣхомъ, — зловоніе  въ  церквя. 
было  уничтожено.  Сгііуіоп-Могѵеаи  -)  описалъ  этотъ  случай  въ  своемъ^ 


')  Ь.  в.  биуІоп-Могѵеаи.  Тгаііе  йев  тоуепв  де  асБІпГесІег  Гаіг,  йе  ргеѵепіг 
1а  сопіа^іоп  еі  й'еи  аігеіег  Іез  рго^гёз  II  Е.  Рагів.  1801,  стр  6. 

Сиуіоп-Могѵеаи.  Nоиѵеаи  тоуеп  бе  ригіГег  аЬвоІитепІ;  еі  еп  Ігёб-реи 
Іетрв  ипе  тавзе  й'аіг  ісГесІёе  (^оиг^а1  йе  РЬузіяие.  Тот.  I,  стр.  436). 


—  12  — 


^очинепіи  подъ  названіемъ  „Новое  средство  д.ія  поляаго,  бкстраго  очи- 
щенія  зараженнаго  поздуха".  еііуіоп-Могѵеаіі  имѣлъ  случаГі  примѣнпіь 
свой  способъ  еідѳ  разъ  въ  томъ  же  самомъ  году  для  дезинфекціи  ди- 
жонркой  тюрьмы,  вслѣдствіо  появившейся  тамъ  „тюремной  лихорадки-' 
(йёѵгѳ  (іез  РГІ50П8),  которая  благодаря  дезпнфекціи  по  способу  Сгііу- 
іоп-Могѵеаи,  совершенно  прекратилась  и  такииъ  образомъ  дезипфекція 
по  вышеуказанному  способу  пріобрѣла  право  гражданства. 

Оиуіои-Могуеаи  изложи-ть  свой  способъ  въ  отдѣльиомъ  сочиненіп 
которое  выдержало  нѣсколько  изданШ.  Онъ  въ  своемъ  сочпненіи  реко- 
меидуетъ  для  обеззарал:иванія  жилыхъ  помѣіи,еній  слѣдуюиий  рецепты 
Морской  соли  30  декаграммъ,  или  9  унц.  и  6  драхмъ,  сѣрной  кис- 
лоты 24  декаграмма  или  7  унц.  п  7  драхмъ.  Количество  это  доста- 
точно на  помѣіценіе  г.ъ  500  кубич.  метровъ,  или  па  20  кроватей. 

Оііуіоп  (іе  Могѵеап  пользовался  громкой  слаішй  великаго  дезин- 
фектора а  способъ  его  и  до  сихъ  поръ  пзвѣстенъ  подъ  названіемъ  гюй- 
гоновскаго  окуриваиія. 

Съ  тѣхъ  поръ  всѣ  тогдашн'е  ученые  пользовались  его  спослбомъ 
юкуриванія  и  примѣняли  для  дезинфекціи  вообще. 

Ѵісд  (1'А7лг  ■')  ]{ъ  1775  году  примѣнилъ  этотъ  способъ  во  время 
эпидеміи  тиі|)а  на  югѣ  Франціи. 

Наііе  и  Гоигсгоу     въ  1787  году  во  время  эпизоотіи  во  Франдіп. 

^ие^аио,  йаггаіз  еі  СаЬапеІІай  ^*)  во  время  эпидеміи  въ  1800 
году  въ  Андалузіи  дѣйствуютъ  окуриваніями  по  способу  (іиу1оп'а-Мог- 
ѵеап  соляной  и  „селитренной''  кислотой  и  получаготъ  хорошіе  результаты. 
23  года  спустя  послѣ  первыхъ  попытокъ  Сгиуіоп'а-Могѵеаи,  въ  1797 
щаступаетъ  новая  эпоха  въ  исторіи  дезинфокціи  хлоромъ. 

В-г  ЕоИо    въ  Англіи  вь  1797  году  т.  е.  24  года  спустя  послѣ 


')  «Тгаііё  Дез  тоуепз  сіе  ДсзіпГесІег  Гаіг,  (іе  ргеѵепіг  1а  сопіа§іоп,  еі  й'еп 
-аггёіег  Іез  рго^гёз.  Рагіз.  1802. 

')  Ѵіс(]  с1'Агіг.  1)  Аѵіз  аих  ЬаЫіапз  йез  сатрадпез  аойі  1775,  еі  2)  Ехрозе  (Іез 
тоуепз  ргезегѵаііГз  еі  сигаІіГз  еіс.  1775. 

*)  Наііе  еі  Ь'оигсгоу.  (Аппаіез  (Іс  СЬетів  XVII  269). 

■*)  Міѵцеі  СаЬапеІІаз.   ОЬзегѵаІіоБІз   зоЬге   Іоз   дазез  асісіо-тіпегаіез  ^ие  рог 
•югДеп  (Іе  (Іоа  ^.  ^ие^аио,  Гізісо  Дв  Сатага  еіс.  Ьіхо  е1  В-г  Мі^иеі,  СаЬапеІІаз,  Еі- 
аісо  сотІ8Іопа(іо  рага  1а  іпзрессіоп  у  сіігасіоп  (1е  1а  резіе  осиггійа  еп  ЗеѵіИа  А.  8е- 
1ѴІІ1,  сЬех  Нісіаійо  іп  8-е,  22  стр. 

^оЬи  КоПо  А  зЬогІ  ассоипі  оГ  Іііе  гоуаі  агІіИегу  Ьозрііаі  аі  \Ѵоо1\ѵіс1і  еіс. 
Хоп(1гез  1801,  стр.  174,  стр.  141. 
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отіірыіія  Шеелемъ  хлора  начинаетъ  примѣнять  по  указанію  Сгиіск8Ііапк'а, . 
вмѣсго  х.іоро водорода,  какъ  эго  бы.іо  при  способѣ  Оиуіоіі'а,  ужо  чис- 
тый хлоръ,  получаемый  при  облиііаніи  сѣрною  кислотою  поваренной  соли 
и  перекиси  марганца.  Этотъ  способъ  описанъ  авторомъ  вь  его  работѣ: 
„о  сахарномъ  мочеизнуреніи " .  Ботъ  рецептъ  Сгиіск8Ііапк'а,  которыми 
пользовался  ЕоИо,  примѣняя  свой  способъ  для  дезинфекціи:  „тн^ательив^ 
смЬшпвай  одну  унцію,  двѣ  драхмы  и  два  скрупула  поваренной  соли  съ 
пятью  драхмами  и  однимъ  скруп^ломт^  превращеннаго  вь  порошокъ  пе- 
рекисп  марганца^  помѣстп,  истолченную  въ  порошокъ  смѣсь,  въ  колбу 
гь  широкимъ  горлом  ь  и  обливай  ее  одной  унц.  и  четырьмя  драхмами 
г-ѣрной  кислоты,  приливая  къ  этому  одну  унцію  воды". 

Затѣмъ  ЕоИо  видоизмѣнилъ  этотъ  способъ  добываиія  хлора  и  за- 
мѣнилъ  слѣдующимъ:  берется  четыре  части  поішренной  соли,  двѣ  части 
чернаго  марганца  и  данная  смѣсь  обливается  тремя  частями  сѣрной  кис- 
лоты съ  одной  частью  іщы. 

В-г  Ео]1о  до  того  былъ  увѣренъ  въ  успѣшности  своего  способа 
т,езиц(рекцш,  что  высказалъ  слѣдующее  мнѣніе:  „при  совремснномъ  со- 
;;тояніп  ііашихъ  познаиій,  зараза  не  можетъ  ужо  болѣе  зарождаться  и 
распространяться,  развѣ  только  при  соверпіенномъ  нсрадѣніи".  Сгиуі.оп- 
\Іогѵеаіі  ')  не  находитъ  іі'^  способѣ  Б-г  ЕоИо  новаго  способа  окуриваній 
}нъ  іяідить  только  въ  немъ  свой  собственный,  болЬе  усовершенствован- 
ный. Белпкіа  дезинфекторъ  вовсе  не  подозрѣішетъ,  что  КоИо  произво- 
і,ить  дезинфекцію  посредствомъ  какого-то  другого  і5Ѳ!іі,ества,  чѣнъ  онъ 
'азгь,  ]і  что  дсзинфскція  по  способу  ЕоИо  есть  собственно  истинная  де- 
іпнфекція  хлоромъ.  Одиакожъ  впуІоп-Могѵсаіг  дѣлаегъ  слѣдуюіцую  по- 
травку  въ  своемъ  способѣ  окуриваній:  для  полученія  „асісіе  іиигіаіісіио 
)ху^еп6е'',  онъ  совѣт^^етъ  употреблять  слѣдуюіцій  составъ:  обыкновенной 
іоварепной  соли  1 0  докаграммъ  (о  унц.  2  драхм.  1 0  ]'рамъ),  перекиси 
нарганца  два  докагража  (5  драхмъ,  17  гранъ);  воды:  4  декаграмма 
одна  унція,  2  драм.  33  грана);  сѣрной  кислоты  б  дскаграмиъ  (1  унц. 
Ц  драхмъ  и  50  гранъ).  Это  количесгво  по  автору  досгаточно  на  залъ 
іъ  10  кроватей  или  на  250  куб.  метровъ.  Стоимость  такой  дезпн'{іекціи 
то  вычисленію  автора,  16,39 

Изъ  выіпесказаннаго  мы  ішдпмъ,  что  оба  ученые   нмѣлп  довольно 

')  аиуіои-Могѵеаи.   Тгаіів  (Ісз  тоуепз  (1е  (ісзшГесІег  1  аіг,  сіе  ргеѵе.ііг  1а 
соаіак-іоа  еі  (Іеп  аггсісг  Іоз  рго^,гез  II  Есі.  Рлгіз.  1802,  стр.  405  и  401. 
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ісжутиов  понятіе  о  гдавномъ  дѣйствующелъ  началѣ  въ  ихъ  способахъ  де- 
зинфекціи.  Истинная  дезинфекція  хлороиъ  начинается  только  со  времѳнъ 
Б-г  КоПо,  котораго  мы  должны  считать  первымъ,  примѣнившимъ  га- 
зообразный хлоръ  для  дезинфѳкціи. 

^'еузіеп  ')  въ  1804  году  примѣняеіъ  этотъ  газъ  во  время  эпи- 
деміи  желтой  лихорадки,  свирѣпствовавшей  въ  Малагѣ  и  Карфагенѣ. 
Желтая  лихорадка,  по  мнѣнію  этого  ученаго,  прекратилась  оіъ  дѣйствія 
хлора.  Но  окуриванія  хлоромъ,  произведенный  во  время  эпидеміи  тифа 
■въ  1813 — 1814  и  1821  году,  но  увѣнчались  успѣхомъ. 

М.  Воиздпе!  ')  смѣшивалъ  оспенную  лимфу  съ  одинаковызіъ  коли- 
чествомъ  раствора  хлорноватиста  го  натра.  Прививка  лимфы,  подвергну- 
той дѣйстііію  хлора,  удавалась,  но  изъ  вторичио-произведенныхъ  опытовъ 
въ  1848  году  авторъ  убѣдился,  что  хлоръ  нейтрализирсвалъ  взятую 
для  опытовъ  оспенную  лимфу.  Воиздиеі  сознается,  что  первоначальные 
его  опыты  были  ошибочны  и  приходитъ  къ  убѣжденію,  что  улоръ  обла- 
даетъ  сильными  обеззараживаюищии  свойствами. 

ЕепаиИ  и  Ееупаі  дѣйствовали  сухимъ  и  увлазіпеннымъ  хлоромъ 
и  хлорноватистыми  щелочами  на  разпыя  заразныя  начала,  какъ  то:  на 
саль,  сибирскую  язву  п  холеру  птицъ  въ  продолженіи  оттредѣленнаго 
времени  отъ  5  минутъ  до  1  б  часовъ.  Вышеупомянутыя  заразныя  начала 
подвергнутыя  вліянію  хлора,  прививались  животнымъ,  причемъ  прививка 
удаі5алась  вполнѣ.  Потому  ЕепаиН,  на  основаніи  своихъ  наблюденШ, 
выеказываетъ  мнѣніе,  что  хлоръ  и  хлорноватистый  соединенія  но  убива- 
ютъ  инфекціи,  но  дѣйствурітъ  только  на  органическія  вѳп^ества,  не  раз- 
лагая ихъ. 

8с1ігоеіег  на  основаніиг  своихъ  опытовъ  пришелъ  къ  заключеиію, 
что  грязнообразный  хлоръ  убиваетъ  бактерій  во  влажномъ  видѣ,  но  су- 
хлхъ  не  убиваетъ. 

РеисЬ      повторилъ  опыты  ЕопаиІГа.  Дѣйствовалъ  хлоромъ  па 

')  Е.  Уаіііп.  Тгаііё  (іез  сіезшГесЬапІз  еЬ  сіе  1а  (ІезіпГесІіоп.  Рагіа  1882,  стр.  287. 

-*)  Вопісу  еі  Кеупаі.  Коиѵеаи  йісііоппаіге  р^аіі^ие  Де  тёііёсіп,  сіе  сііігигйіе 
«I  Д'Ьу^ёпе  ѵеіегіпаігез  1858.  Рагіз  Т.  IV,  стр.  С95. 

О  Ѵоп  8с1ігоеІег.  Веііга^е  гиг  Віоіоеіа  іег  РПапгеп  I  Всі,  3  Ней.  1875,  и. 
РгйГип^  еіпігег  СезіпГесІіопзтіиеІ  (іигсЬ  ВеоЬасЫипе  Шгег  Еіп^ті^кип8  аи^  піеаеге 
Ог^аиізтеп,  стр.  41—43. 

Реисіі.  Коіе  зш-  1'асііоп  ашіѵігиіспіе  сіи  сЫоге  еі  (Іез  ЬуросЫогіІез  аіса- 
Ііпз  (Ьуоп  гаёсіігаі  4  осі.  1879,  стр.  154. 


выдѣленія  изъ  носа  взятыя  отъ  сапнаго  животнаго.  Для  своихъ  опытовъ 
РеисЬ  употрѳблялъ  двухлитровый  баллонъ,  въ  который  помѣщалъ  50 
граммъ  перекиси  марганца  и  150  граммъ  (1  : 3)  соляной  кислоты  и  по- 
степенно подогрѣвалъ  данную  смѣсь  при  взбалтываніи. 

Когда  начиналъ  выдѣляться  хлоръ,  онъ  бралъ  маленькую  чашечку, 
'/з  которой  наполнялось  выдѣлѳніями  изъ  носа  сапнаго  животнаго,  и 
подвергалъ  эти  выдѣленія  дѣйствію  хлора  въ  продолженіѳ  четверти  часа, 
Послѣ  чѳ  гвертичасоваго  дѣйствія  хлора  чашечка  вынималась  и  выдѣленія 
прививались  здоровому  животному  (ослицѣ).  Рана  послѣ  прививки  сапа  за- 
жила и  животное  не  заболѣло  сапомъ. 

Одновременно  съ  упомянутыми  опытами  производились  и  контроль- 
ные опыты;  прививка  удавалась,  какъ  и  слѣдовало  ожидать.  Точно  такіе  же 
опыты  производились  РеисЬ'омъ  и  съ  хлорноватистыми  солями.  Изъ  опытовъ 
РеисЬ'а  видно,  что  хлоръ  убпваетъ  заразныя  начала  сапа,  но  вовсе  не  вид- 
но, сколько  было  употреблено  газообразнаго  хлора  для  уничтоженія  заразы. 

Іоіт  Бои§а11  ')  дѣпствовалъ  газообразнымъ  хлоромъ  въ  продол- 
женіи  36  часовъ  на  оспенную  ламфу,  смѣшанную  съ  глицериномъ,  по- 
мѣщая  таковую  на  стекляной  пластинкѣ  подъ  стеклянымъ  колоколомъ, 
въ  которомъ  выдѣлялся  хлоръ.  Кромѣ  того,  онъ  смѣшивалъ  ^ѢЛЕЛЬНуЮ 
известь  съ  оспенной  лимфой.  Прививка  такой  лимфы  не  удавалась. 

Вахіег  -)  дѣлалъ  слѣдующіе  опыты.  Онъ  дѣйствовалъ  опрѳдѣлен- 
нызіъ  колпчествомъ  газообразнаго  хлора  на  опредѣленное  же  количество 
оспенной  жидкой  лимфы  и  параллельно  съ  этимъ  дѣйствовалъ  на  такое 
же  количество  лимфы  опредѣленнымъ  количествомъ  раствора  С1Nа  (0,5  грм. 
на  100)  и  обѣ  лимфы  прививалъ.  По  числу  полученныхъ  прививокъ 
онъ  сравнивалъ  дѣйствіе  обоихъ  средствъ.  Вотъ  нѣкоторые  результаты 
его  опытовъ  надъ  дѣйствіемъ  хлора  въ  пропордіи  0,163  ]'рм.  на  100: 


Время  дѣйствія. 


КаСІ 


чмс.  укол.   I  чис.  пустулъ. 


С1 


чис.  укол.   I  чис.  пустулъ. 
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15 
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3 
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3 
3 
3 
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о 


Е.  УаІІіп.   Тгаііё  (Іез  (ІёзіпГесіааіз  сі  йе  Іа  (ІёзіпГесііоп.  Гагіз.  1882,  стр. 
291  и  292—294. 
2)  тадіъ-же. 
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МескІетЬиг^,  дѣ.іаи  подобные  Ііакстеру  опыты,  пришеіъ  почти  къ 
тѣмъ  же  результатамъ. 

Ноіііпаіш  %  повторяя  тѣ  же  самые  опыты,  получилъ  подобные 
результаты. 

ЬіегпЬег^  ')  дѣйстнуя  газообразнымъ  хлоромъ  і$ъ  пропорціи  1  на 
100,  получаетъ  отрицательные  результаты. 

ВоІезсЬаІІ  и  Ггаіік,  разішвая  опрѳдѣленноѳ  количество  хлора  нъ 
стеклянной  бапкѣ,  ішѣстимостью  отъ  6  до  10  литроиъ,  и  подвергая 
дѣйстиію  газообразнаго  хлора  гннлостныя  бактеріи  и  споры  бациллъ  са- 
довой земли,  находят'ь,  что  гиилостныя  бактеріи  погибаюта  отъ  6,  а 
споры  бациллъ  садоіюй  земли  отъ  10  объем,  процентоііъ. 

Косіі  ^*)  дѣйстпоііалъ  хлоромъ  на  споры  бациллъ  садовой  земли  и 
на  ішсушенныя  шелкоііинки  сибирской  язвы,  помѣиі,ая  таковыя  въ  сте- 
шянную  банку,  наполненную  свѣжеприготовленнымъ  растіюромъ  хлорной 
«оды  (И  1000).  Закупоривая  и  оставляя  ихъ  на  опрѳдѣлеиное  іфемя, 
онъ  нашелъ,  что  споры  сибирской  язвы  убиг.ались  по  прошестіии  ді{ухъ 
дней,  а.  споры  бациллъ  садовой  земли,  какъ  болѣе  стойкія,  по  проше- 
ствіи  5  дней. 

МеЫЬанйсп  дѣйствуетъ  соляной  кислотой  на  бѣлпльную  изі5есть 
ігь  пропорціи  одиііъ  на  полтора  кислоты  и  находить,  что  40  граммъ 
бѣлильной  из]5ести  потребно  для  развитія  газообразнаго  хлора,  достаточ- 
наіх)  для  дезинфекціи  одного  кубическаго  метра  и  что  0, 27 "/о  объем, 
убиваетъ  бактерій. 

Гунтъ  производя  свои  наблюденія  надъ  дѣйсті$іемъ  хлора,  нахо- 
ДИ1Т,,  что  для  то]'0,  чтобы  убить  во  влажномъ  воздухѣ  споры  сибирской 
язвы,  щжт  на  каждые  1 9  куб.  цент,  воздуха  разі5ить  1  іслб.  ц.  хлора. 
Что  же  касается  ііліянія  хлора  на  бактсридій  и  зародышей  сибирской 
язвы,  находяпі,ихся  въ  совершенно  сухомъ  воздухѣ,  то  опытъ  показалъ, 

')  ИоіТігіаап.  Всг  РгоиззісЬе  ІтГ.-ІпзІіІиІ  (ѴіегІеІіаЬгезсЬгіГі  Гііг  §егісЬиіс1іе 
Месіісіп.  АргіІ  1878. 

ЗіегиЬег^.  Ехрегітеціз  (іезі§песІ  іо  іезЬ  іЬе  ѵаіие  оГ  сегіаіп  дагеоиз  апсі 
тоіаіііе  (ИзіпГесІапІз  (Каііопаі  Воагсі  оГ  Нсаіііі  Виііеііп  1880.  Т.  I,  стр.  219  и  1881 
стр.  21. 

И.  Коек.  ІТеЬег  В^зіаГосІіоп  (Міиііеііипдеіі  аиз  йет  КаізегІісЬсп  СезипсІЬеіІз- 
аяііе  1  В.  Вегііп.  1881,  стр.  273. 

■*)  МеІіІЬаизоп.  ѴегзіісЬе  іііег  (Ііе  БезіпГесІіоп  ^езсЫоззепег  Ейите  (Вегісіііе 
йег  СЬоІега-Соттіззіоп  Гиг  сіаз  Веиізсііе  Кекк  VI  НеЛ.  стр  383. 

Гуптъ.  Ученіе  о  дезинфвкцііі.  Дисс.  1884.  стр.  233—234. 
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что  БЪ  этомъ  случаѣ  хлоръ  не  всегда  убиваетъ  сибирскую  язву  даже  и 
тогда,  когда  на  5  куб.  сант.  воздуха  приходится  одинъ  кубическій 
сантим,  хлора. 

ГізсЬег  и  Рго8каиег  Наблюденія  этихъ  авторовъ  показали, 
'ЧТО  хлоръ  при  услоі5Іяхъ  извѣстной  концентрадіи,  а  именно  щзи  0,3 
объем,  процента  и  продолжительности  воздѣйствія  въ  возможно  сырой 
атмосферѣ  на  микроорганизмы  разныхъ  разводокъ,  расположенныхъ  не 
толстыми  слоями,  убиваетъ  ихъ  довольно  вѣрно.  Примѣняя  же  хлоръ  при 
условіяхъ,  подходящихъ  къ  условіямъ  обыденной  практики,  эти  аі$торы 
не  получили  тшолнѣ  отрицательныхъ  результатовъ,  хотя  унлаженіе  было 
пі)Оизведено  недостаточное,  непредприияты  были  мѣры  противъ  потерь 
хлора,  который  исчезъ  въ  количеетвѣ  ЗО^/о  и  не  было  і{Зято  достаточ- 
наго  количества  его  и  потому,  по  мнѣнію  ГІ8сЬег'а  и  Ргозкаиег'а,  хотя 
хлоръ  не  можетъ  считаться  надежнымъ  дезинфекціоннымъ  средствомъ  для 
закрытыхъ  помѣщеній,  однако:  „...І8І;  йіе  ВезіпГесѣіоп  тіі  СЫог  ш- 
Іаеззі^  ип(1  лѵігй  іп  ^едѵіззег  Ве2Іе1іііп§:  пісМ  ^иі  епіЬеЬгІ;  -^ѵегйеп 
кОппеп'^. 

Круковичъ  занимаясь  вопросомъ  о  вліяніи  хлора  и  озона  на 
гніеніе,  производилъ  свои  опыты  въ  гигіенической  лабораторіи  Имп.  В.- 
М.  Академіи.  Для  своихт,  опытовъ  онъ  употреблялъ  стеклянныя  банки, 
диііковые  кубы  и  камеры.  Круковичъ  получалъ  хлоръ,  дѣйствуя  соляной 
1ІИСЛ0Т0Й  на  бѣлильную  известь,  затѣмъ  изъ  Менделѣевской  смѣси,  подо- 
і]]ѣпая  таковую  до  100^,  и  дѣйствовалъ  хлоромъ  на  кусочіш  бѣлой  бу- 
мазеи, пропитанные  растворомъ  гнилаго  бѣлка.  Круковичъ  убѣдился,  что 
хлоръ  убиваетъ  бактерій  въ  жидкомъ  гниломъ  бѣлкѣ  при  0,3 — 0,5  грм. 
на  одинъ  кубическій  метръ.  Хлоръ  убиваетъ  у  влажнениыхъ  и  свѣжихъ 
бактерій  при  0,5 — 1  грм.  иа  одинъ  кубическій  метръ,  но  не  убиваетъ 
су^нxъ  бактерій  при  дііухъ  граммахъ  на  одипъ  кубическій  метръ. 

Операнскій  •'),  занимаясь  вопросомъ  о  вліяніи  хлора  на  гнилостныхъ 
бактерій  мяснаго  настоя  и  раствора  куринаго  бѣлка,  производилъ  свои 
опыты  въ  гигіенической  лабораторіи  Имп.  В.-М.  Академіи.  Онъ  добы- 
валъ  хлоръ  изъ  увлажненной  (водой)  бѣлильной  извести,  обливая  тако- 

1)  в.  ГізсЬег  ипй  В.  Ргозкаиег.  ІІеЪег  сИе  ВезіпГесІіоп  тіі  СЫог  игкі  Вгош 
(МіІіЬеіІ.  аиз  (Зеіп  КаізегІісЬ.  ОезипсІЬеіІз.  П  В.  Вегііи  1884. 

•'')  I.  А.  Крукович-ь.  О  вліяніи  озона  и  хлора  на  гніеиіе.  Диссор.  1882  г. 
Ф.  В.  Сііеранскій.    О  вліяніи  хлора  на  гнилостный  биктеріи  мнснаго  на- 
стоя и  раствора  куринаго  бѣлка.  Диссер.  1882,  (.тр.  24-25  и  стр.  34-35).^ 
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вую  небольшимъ  количествомъ  разведенной  соляной  кислоты.  Эта  мани- 
пулація  служила  ему  для  медлѳннаго  выдѣленія  хлора.  Для  быстраш 
же  развитія  хлора  изъ  бѣлильной  извести  приготовлялъ  изъ  послѣдней, 
разбав-іяя  ее  водой— жидкую  кашицу,  растиралъ  до  уничтоженія  кам- 
ковъ  и,  только  тогда,  обливалъ  приготовленную  этимъ  гпособомъ  бѣлиль- 
лую  известь  неразведенной  соляной  кислотой.  Опредѣлялъ  количестім) 
хлора,  содержащагогя  во  взятой  для  опытовъ  бѣлильной  извести,  по  спо- 
собу Бунзена.  и,  опредѣлнішш  количество  хлора,  дѣйстг.овалъ  на  баіі- 
теріи  мяснаго  настоя  и  раствора  куринаго  бѣлка.  ]^)актерій  подвергались 
дѣйствію  хлора  въ  кубахъ.  Продолжительность  дезинфекдіи  была  отъ 
одного  часа  до  8  часовъ,  безъ  или  съ  уіілажненіемъ  воздуха  въ  каме- 
рахъ.  Результаты  опытовъ  і5г.  кубахъ  получились  слѣдующіе:  медленно- 
выдѣляюіційся  хлоръ  ни  сігЬжихъ,  ни  уг.лажненныхъ,  пи  сухихъ  не  уби 
ваетъ  бактеріи  даже  при  развиііи  трехъ  граммъ  хлора  на  одинъ  куби| 
ческій  ыетръ.  І^ыстро  разідавающійся  хлоръ  въ  количествѣ  0,1 — 0,2  гр 
на  одинъ  кубиче"кій  метръ  тоже  не  убиваетъ  ни  свѣжихъ,  ни  увла 
ненныхъ  бактерій,  а  тѣмъ  болѣѳ  сухихъ.  Количество  хлора— 0,3  гр 
на  1  кубическій  метръ  убива.ю  совершенно  свѣжія  бакгерій,  а  ко 
чество  0,5  грам.  хлора  на  одинъ  кубическій  метръ  абсолютно  убива 
свѣжія  и  увлажненныя  бактеріи;  сухія  однакожъ  бактеріи  не  убивал 
и  двумя  граммами  на  одинъ  кубическій  метръ.  Сперанскій  въ  свои 
положеніяхъ  держится  того  мнѣнія  „что  разіжтіе  хлора  изъ  бѣлильн 
извести,  обливаніемъ  ее  сѣрной  кислотой  пі)едставляетъ  самый  удобіп 
по  простотѣ  и  дешевизнѣ  способъ".  Что  потверждено  было  только  ч  ' 
цитированною  работою  ГІ8СІіег'а  и  Рго8каиег'а,  которые  тоже  нані.; ; 
что  развигіе  хлора  изъ  бѣлильной  извести  даетъ  наилучшій  источник! 
«го  полученія. 

Автандиловъ  ^),  въ  1885  году,  въ  гигіенической  лабораторіи  ИДІ 
В.  М.  Академіи  занимался  изслѣдованіемъ  хлора  для  дезинфекціи  аші 
лыхъ  помѣщеній.  Автандиловъ  добывалъ  хлоръ,  дѣйствуя  соляной  кисЦ 
той  на  бѣлильную  пзвесть.  Въ  своихъ  изслѣдованіяхъ  онъ  затронул 
вопросъ  о  томъ,  сколько  бѣлильная  известь  можетъ  выдѣлить  хлора 
если  будемъ  дѣіігтвовать  на  нее  соляной  кислотой;  затѣмъ,  сколько  и1; 
лильная  известь  можетъ  терять  дѣйствующаго  хлора  сама  по  себѣ,  и  как' 

М.  Автандиловъ.   О  дезинфекціи  жилыхъ  помѣщеній  хлоромъ.  Диссер' 

1885  г. 
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велики  колебанія  выдѣлѳнія  хлора  изъ  бѣлильной  извести,  при  дѣйстши 
на  нее  соляной  кислоты  въ  различныхъ  пропорціяхъ  съ  экономической 
точки  зрѣнія.  Онъ  изслѣдовалъ  всевозможные  сорта  бѣлильной  извести 
и  пришелъ  къ  тому  заключенію,  что  во  всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ,  когда 
къ  одному  грамму  бѣлильной  извести  приливается  одинъ  сантимотръ 
кислоты,  бѣлильная  изввсіь  не  растворяется  вся  и,  что  при  дѣисгвіи 
двухъ  куб.  сангиметрахъ  кислоты  на  то-же  самое  количество  бѣлильной 
извести,  количество  выдѣляюпі,агося  хлора  увеличивается  почти  вдвое  и, 
чі'о  при  дѣйствіи  трехъ  кубическихъ  сантиметрахъ,  выдѣляется  нѣсколько 
больше,  чѣмъ  при  дѣйсгвіи  двухъ  кубическихъ  сангийіетровъ;  самый 
выгодный  способ  I.  полученія  хлора  для  дезинфекціи,  по  Авгандилову, 
есть  выдѣленіе  хлора  изъ  1  грм.  бѣлильной  извести  при  дѣйствіи  Нс^ 
таковую  д]іухъ  сантиметровъ  кислоты.  Убѣдившись  въ  эгомъ,  онъ  бралъ ' 
опредѣленное  количество  бѣлильной  извести,  предварительно  ощщѣлиіши 
въ  ней  проценть  активнаго  хлора,  обливалъ  извѣстнымъ  количесгвомъ 
(1:2)  соляной  кисло  ы  удѣльн.  вѣса  1,500  и  дѣйствовалъ  на  споры 
Васіі.  8!іЫ;і1І8  и  спо]іы  бациллъ  садовой  земли  въ  особой  камерѣ,  безъ 
предвари:  ель  наго  увлажненія  воздуха  въ  пей,  при  эгомъ  онъ  получплъ 
сіѣдующіѳ  рез.  лыаты:  5 5, Г)  грм.  хлора  на  одинъ  кубич.  метръ  не 
убивали  споръ  Басіі.  Ьи1)1і1ій  и  споръ  садовой  земли,  но,  при  полномъ 
увлажненіи  камеры,  спо]іы  эти  были  убиты  отъ  2,Ь2  грм.  хлора  на 
1  к\б.  м.  .  втандилові.,  кромѣ  опытов  ь,  произведенныхъ  въ  камерахъ, 
пронзводилъ  еще  свои  опыты  и  въ  жнлыхъ  помѣщеніяхъ,  какъ-то:  кли- 
ническихъ  палатахъ.  При  развитіи  хлора  въ  количествѣ  21,09  грм. 
въ  жилыхъ  помѣііі,еніяхъ  на  одинъ  кубич.  метръ  даже  споры  Васіі. 
8иЫ;і1І8  убивались,  кромѣ  тѣхъ  случаевъ,  въ  которыхъ  споры  были  по- 
мещены подъ  од1'.яломъ  или  между  подушками.  Изъ  споръ  бациллъ  са- 
довой земли  погибали  только  тѣ,  который  находились  въ  нижней  части 
палаты.  На  осноі^анін  полученныхъ  результатовъ  Автандиловъ  приходитъ 
къ  тому  мнѣніго,  что  хлоръ  оказывается  безусловно  дѣйствителыіымъ 
дезинфецирующимъ  срсдствомъ. 

іЙъ  этого  краткаго  обзора  дезинфекціоиныхъ  средствъ,  болѣе  или 
менѣо,  употребительныхъ  въ  настоящее  время  для  дезинфекціи  жилыхъ 
помѣн^ѳній  видно,  что  мнѣнія  авторовъ,  особенно  тѣхъ,  которые  произво- 
дили  сравнительные   опыты  одновременно   надъ   многими   изъ  этихъ 

V 
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ередгтвъ,  склоняются  къ  тому,  что  хлору  должно  отвести  первое  мѣсто  въ 
ряду  вышеупомянутыхъ  дезинфекціонныхъ  средствъ.  Правда,  мнѣнія  нѣкото- 
рыгь  изслѣдователей  протипорѣчатъ  выгаегказанному,  но  это  только  благодаря 
тому,  что  1)  мнѣнія  ихъ  были  основаны  на  опытахъ,  не  имѣвшихъ  строгоі^ 
научной  обстановки,  и  что  методы  ихъ  изслѣдованія  были  не  совсѣмъ  точны. 

2)  Нельзя  было  получить  одинаковыхъ  результатовъ,  дѣйствуя  сво- 
боднымъ  газообразнымъ  хлоромъ  или  хло]Х)мъ  нпр.  хлорной  воды. 

3)  Не  вс^  равно,  дѣйствовать-ли  газообразнымъ  хлоромъ,  получен- 
нымъ  въ  обильномъ  количествѣ  сразу,  или  дѣйствовать,  медленно-разви- 
вающимся хлоромъ  и  постепенно. 

4)  Равнымъ  образомъ,  не  все  равно  будемъ-ли  дѣйствовать  хлоромъ, 
выдѣляющемся  произвольно  пзъ  бѣлильной  извести  или  же  дѣйствовать 
хлоромъ,  полученнымъ  нзъ  бѣлильной  извести  въ  томъ  же  количествѣ 
при  дѣйствіи  на  нее  соляной  кислоты.  Намъ  извѣстно  изъ  химіи,  что» 
бѣлпльная  изішсть  выдѣляетъ  свободный  хлоръ,  но  его  можетъ  выдѣляться 
такое  ничтожное  количество,  особенно  пзъ  полуразложившейся  бѣлильноЁ 
извести,  что  дѣйствіе  этого  свободнаго  хлора  можетъ  быть  равно  нулю,  а  потому 
изъ  опытопъ  надъ  дѣйствіемъ  хлора,  іяадѣляемаго  изъ  пеана лизированной 
бѣлпльной  извести,  нельзя  выводить  заключенія,  что  хлоръ  дѣйствуетъ  пли 
недѣйствуетъ,  потому^  что  намъ  пеизвѣстно  количество  выдѣленнаго  хлора. 

5)  Наконецъ,  крайне  важно  при  окуриваніи  заботиться  о  заклейкѣ 
всѣхъ  п^елей  помѣщенія,  о  безусловномъ  увлаженіи  воздуха  въ  немъ,  о 
достаточномъ  количеетвѣ  кислоты  для  разложенія  бѣлильной  извести;  эти 
условія  не  были  соблюдены  даже  въ  работѣ  Финіера  и  Проскауера. 

И  такъ,  мы  считаемъ  себя  вправѣ  присоединиться  къ  мнѣнію  боль- 
шинства изслѣдо]5ателей.  которые  высказываютъ,  что  хлоръ  съ  научной, 
эконозшческой  и  технической  точііи  зрѣнія  занимаетъ  періюе  мѣсто  въ. 
ряду  газообразныхъ  дезинфецпрующихъ  средсті?ъ. 

Въ  виду  ]}сего  этого,  хлоръ  въ  настоящее  время  пріобрѣтаетъ  вы- 
сокій  практическій  интѳресъ.  Дѣйствнтельно,  въ  послѣднеѳ  щтя  дезин- 
фѳкція  жплыхъ  помѣщеній  хлоромъ,  особенно  у  насъ  въ  Россіи^пріобрѣла- 
•право  гражданства.  (Изученіе  наплучшихъ  источниковъ  развитія  хлора  не- 
обходимо уже  въ  виду  существующихъ  и  неотмѣненныхъ  узаконепій 
ХШ  Т.  Уст.  Медиц.  Полиціи).  Намъ  военнымъ  врачамъ  приходилось  но 
газъ  примѣнять  х.іоръ,  какъ  единственное  предписываемое  намъ  инструк- 
]!{ей  Гоеннаго  Вѣдомства,  средство  д.ія  дезинфекціи  жилы\т>  помѣпі,еній. 
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При  примѣнѳніи  этого  газа  для  дезинфѳкціи,  согласно  буквальнымъ  ука- 
заніямъ  инструкціи,  каждому  приходится  задаваться  іюпросомъ,  насколько 
подобная  дезинфѳкція,  со  строго-научной  точки  зрѣнія,  ыожѳтъ  считаться 
дѣйствительной  и  дѣйствитѳдьно-ли  на  подобную  дезинфекцію  расходуется 
то  количество  хлора,  какое  необходимо  на  основаніи  (данныхъ)  опыта  для 
унпчтожѳнія  всѣхъ  микроорганизмовъ,  моіунщхъ  разішться  въ  данныхъ 
ломѣщѳніяхъ,  геаресііѵе,  достигаѳмъ-ли  мы  военные  врачи,  помоиц.ю, 
предписанной  намъ,  дезинфѳкціи  хлоромъ,  настояпі,ей  и  полной  дезпнфекціи. 

По  поручѳнію  проф.  Доброславина,  мы  занялись  разработкой  слѣ- 
дующаго  вопроса:  разъяснить  помоцц>ю  возможно  точныхъ  изслѣдованій, 
сколько  можно  получить  хлора  изъ  бѣлильной  извести  и  изъ  смѣси  по- 
варенной соли  съ  перекисью  марганца,  при  различныхъ  условіяхъ  или, 
другими  словами,  найти  наиболѣе  удобные  способы  добыванія  хлора  для 
дѳзинфекціи,  имѣя  въ  виду  какъ  научный,  такъ  и  экономическій  интересъ. 

Приступая  къ  своимъ  изслѣдованіяиъ,  отчасти  имѣли  въ  виду  пн- 
струкціго  Военнаго  Вѣдомства.  Инструкція  Военпаго  Вѣдомотва  гла- 
ситъ  слѣдующеѳ:  „Дезинфекція  госпитальныхъ  и  лазаретныхъ  помѣіденій 
для  больныхъ  съ  заразительными  болѣзнями  а  также  казармъ  и  шатровъ, 
когда  они  дѣлаются  гнѣздами  заразныхъ  заболѣваній,  всего  вѣрнѣе  до- 
стигается искуетвеннымъ  выдѣлѳніемъ  хлора  изъ  поваренной  соли  или 
хлорною  известью.  Самое  производство  дезинфекціи  хлорнымъ  газомъ  про- 
Езводится  слѣдуюіцимъ  образомъ: 

1)  По  серединѣ  помѣщенія,  предварительно  освобождѳннаго  отъ 
кроватей  и  прочей  мебели,  въ  глинянный  сосудъ  всыпаютъ  ^/з  фунта  по- 
варенной соли  и  столько  же  порошка  перекиси  марганца,  тщательно  смѣ- 
шавъ  ихъ  между  собою,  обливаютъ  растворомъ  І^/з  фунта  простой  сѣр- 
ной  кислоты  въ  3  фунтахъ  воды  и  осторожно  размѣшиваютъ.  Смѣсь  эта 
должна  оставаться  иъ  помѣщеніи  цѣлыя  сутки,  при  чемъ  двери,  окна  и 
тяги  печей  въ  ономъ  должны  быть  закрыты*". 

Дальше  сказано:  „По  истеченіи  пѳрвыхъ  сутокъ  можно  съ  эконо- 
мическою цѣлью,  поддерживать  выдѣлѳніе  хлорнаго  газа  въ  вышеозна- 
ченной смѣси  и  другія  сутки,  становя  сосудъ  съ  нею  на  раскаленный 
Еирпичъ  или  раскаленный  песокъ.  Вышеозначенное  количество  соли  мар- 

Инструкція  для  двзинфекціи  госпитальныхъ  палатъ,  казармъ,  шатропъ, 
отхожихъ  мѣсгь  и  выгребныхъ  ямъ.  Книга  XVI  Свода  Военныхъ  Постановле- 
нів  1878  г. 
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танца  и  сѣрной  киглоты  съ  водою  достаточно  для  полной  дезипфекцш 
помѣідѳнія  на  30  до  40  человѣкъ.  Сообразно  этому  разсчету,  должно 
быть  установлено  общее  количество  этихъ  средствъ  на  отдѣльныѳ  госпи- 
тали, лазареты,  казармы  и  шатры.  Госпитали  и  лазареты  при  значи- 
тельной болѣзности  войскъ,  могутъ  быть  съ  пользою  очип;аемы  хлороэіъ 
по  два  раза,  казармы  и  шатры  по  одному  разу  въ  мѣсяцъ. 

2)  Хлориновая  (бѣлильная)  известь  предназначается  для  непосред- 
ственной дезинфекціи  стѣнъ,  половъ  и  потолковъ  помѣіценій,  сдѣлав- 
шихся  гнѣздами  заразы". 

Какъ  видно  изъ  данной  ииструкдіи  для  получепія  газообразнаго 
хлора  для  дезинфѳкціи  жилыхъ  помѣщеній  можно  употреблять  двоякаго 
рода  смѣси  1 )  ]]ѣлильную  известь  и  2)  Смѣсь,  состояпі,ую  изъ  поварен- 
ной соли  и  перекиси  марганца. 

Описаніе  матеріаловъ,  сл}^жащихъ  для 

полученія  хлора. 

1)  Бѣлильная  известь. 

Бѣлильная  известь  (Саісагіа  ЬуросЫогоза  8,  ЬуросЫогояія  саісіз^ 
8.  саісісив.  Саісагіа  сЫогаІа,  СЫогигеіит  саісіз.  Саісагіа  охутигіа- 
Ііса).  (СЫогкаІк.  Віеісіікаік,  ВІеісЬриІѵег.  СЫогиге  (іе  сЬапх.  СЫо- 
гісіе  о^  Ише.  ВІеесЬііі^  ро\^•(1е^  ). 

Не  смотря  на  многочисленнныя  иііслѣдованія  такихъ  знаменитыхъ 
химиковъ,  какъ  Обрпег,  Гегзепіиз,  ШІІегз,  ЕісЬіег,  .Іипскег,  КоІЬ, 
8сЪог1еттег,  МіПоп,  Мизргай  и  другихъ,  химическій  составъ  и  фор- 
мула бѣлильной  извести  неопредѣлены  еш,е  съ  точностью.  По  Мепде- 
лѣеву  бѣлильная  известь  есть  смѣсь  продукта  замѣщенія  водорода  вод- 
ной извести  хлоромъ  съ  хлористымъ  кальціемъ. 


>)  ЛѴаепег  е{  Оаиііег.  Коиѵеаи  ігаііё  (1е  СЬітіе  іпсіизігіеііе.  Рагіз  1878,  стр.  51; 

■■')  М.  I.  КоІЬ.  СЫ.огиге  (1е  СЬаих  (М.   Ггету.  Епсусіоресііе  Сііітіііие.  Топ; 
V.  стр.  41,  62  и  СЗ. 

»)  О.  Ьипде.  ІЬіпЛЬисЬ  сіег  ЗоЛа-Іпйивігіе  ипсі  іЬгег  ХеЬеп2\ѵеІ8е  Гііг  Тііеогі. 
ипсі  Ргахіз.  Тога  II.  1879. 

*)  Обрпег.  ГеЬег  Лаз  "\Ѵе8еп  (Іез  ВІеісЬкаІкз.  Біп^іегз  ^ои^п.  209,  204. 
ЗсЬогІеттег.  Гсііег  Ліе  сЬетізсЬе  Сопзіііиііоц  йез  СЫогкаІкз.  Вегі.  еііет 
СезсЬ.  1873  стр.  1509. 

*)  Меня,елѣевъ.  Основы  химіи  4  изд.  1881,  стр.  506. 

Мизргаиз.  ЕікукІоріКІізсЬев  НапЛітсЬ  йег  ТесІшізсЬеп  сЬетіе.  Ц  ВЛ.  187С 
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Продажная  бѣлильная  известь  представляетъ  изъ  себя  механическую 
сыѣеь  «одной  извести,  хлорноватисто-известЕОБОй  соли  и  хлорпстаго  кальція. 
Смѣеь  эту  въ  практикѣ  называютъ  различно:  хлорною  известью,  хлори- 
ноіюй  известью,  но,  вѣрнѣе  всего,  по  Менделѣеву,  называютъ  ее  бѣлиль- 
пой  известью,  потому  что  она  сама,  и  въ  особенности,  смѣсь  ея  съ  соляноЁ 
кислотой,  дѣйствуетъ  бѣляищыъ  образомъ  на  ткани,  подобно  самому  хлору. 

Впервые  она  была  приготовлена  въ  Ангііи  СЬ.  Теппа1:'омъ  въ 
1799  году  въ  Глазговѣ  пропусканіемъ  хлора  черезъ  известь  и  съ  тѣхъ 
поръ  пзвѣзтна  также  подъ  названіемъ  Тепаіі1'ова  порошка. 

Первымъ,  который  употребилъ  бѣлильную  известь  вмѣсто  газообраз- 
наго  хлора,  былъ  Маьнуег      проф.  Медип.  Школы  въ  Страсбургѣ. 

Бѣлильная  известь  получается  на  фабрикахъ.  какъ  побочный  про- 
дуг.тъ,  при  приготоменіи  соды  и  еѣрной  кислоты.  Для  приготовленія  бѣ- 
лильной  извести  берутъ  лучшіе  сорта  гашеной  извести,  накладываютъ  ее 
не  толстыиъ  садемъ  въ  плоскіе  большіе  ящики,  сдѣланные  изъ  матеріала^ 
на  который  хлоръ  не  дѣйствуетъ,  какъ-то:  известняка  и  смоленаго  дерева,  и 
помощью  трубъ,  проведенныхъ  въ  ящики  проганяютъ  газообразный  хлоръ, 
полученный  или  по  способу  АѴеЫопа,  Веасопа  или  же  по  способу  Бипіора. 

Овѣжеприготовленную  такпмъ  образомъ  бѣлильную  известь  туго  на- 
биваютъ  въ  бочки,  облитыя  внутри  смолой  и  ііъ  такомъ  видѣ  она  по- 
сту паетъ  въ  продажу. 

ііѣлильная  известь  приготоі!Ляется  преимуиі,ествеыно  въ  Ані\ііи  и 
Ирландіи.  По  Ьип^е,  въ  1874  году  производстію  бѣлильной  извести: 
достигло  почтенной  цифры  85.000,000  кило,  стоимостью  до  61.500,000 
франкоііъ.  По  Ъашу,  въ  1877  году  годоіюе  произішдство  бѣлильной  из- 
вести въ  Великобритакіи  раішялось  120.000,000  кило. 

Что  касается  до  процентнаго  содерліанія  составныхъ  частей  бѣлиль- 
ной  извести  то  разные  изслѣдователи  показываютъ  его  различно.  По  Ѳи- 
Ііег  и  \Ѵа^пег'у  -)  бѣлильная  известь,  состоящая  изъ: 
Са  (СЮ). +СЬСа  +  2П.О  заключаетъ 

въ  100  частяхъ:  хлорноватистой  извести  49,31 

хлористаго  кальція    .   .   ,   .   ,   .  38,28 
и  воды  12,41 

^   100,00 

М  ЛѴа^пег  еі  Оапііег.  Хоитсаи  Ігаііё  йе  СЬітіе  іпсіизігіеііе.  Рагів  1878,  стр.  500.- 
*)  ІЬі(]ет  стр.  518. 
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или  хлора    .  .   .  48,90 
извести  .  .  .  38,69 
воды  .   ,  .  .  12,41 
100,00 

Бѣлильная  известь  указаннаго  состава,  по  ваиііог,  считается  идеальной, 
во  въ  таком'ь  ішдѣ  она  никогда  не  встрѣчается  въ  торговлѣ.  Г)ѣлильная 
известь  считается  хорошей,  если  она  заключаетъ  26,5  2 ''/^  дѣйствующаго  хлора. 

Изъ  работъІѵоІЬа  ')  ішдно,  что  бѣлильпая  известь  приготоішенная 
еамымъ  ти^ательнымъ  образомъ  на  заводахт.,  можетъ  имѣть  слѣдующій  со- 
ставъ;  а  именно: 

дѣйствуіощаго  хлора  38,5 

пассиііиаго  хлор;і  

извести  45,6 

воды  1^*7 

хлористыхъ  соединеній  и  потерь   •  0-8 

99,8 

Состаі$ъ  бѣлильной  извести  по  Ъішде 

хлорноватистой  извести.   81,200 

водной  изііести  13,287 


углекислой  извести   3,046 

];оды   1,749 

окиси  желѣза  и  алюминія   0,500 

нерастіюримых7>   0.218 


100,000 

По  Ѳ-.  Е.  Баѵіз  1873  году  составъ  бѣлильной  извести  свѣжо 
приготовленной,  насып^спной  хлоромъ  оказывается  слѣдуюіцтіъ;  а  именно: 


хлора  (всего)   42,851  *) 

дѣйсті5ующаго  хлора                          .  39,051 

извести   43,400 

углекислоты   1,513 

окиси  желѣза  и  аллюминія,   0,524 

Нѳрастворимыхъ  веществъ   0,220 

воды  ,  .   .  .   .  11,482 


.   100,000 

')  М.  I.  КоІЬ.  СЫогиге  йе  сЬаих  (Ггету.  Епсус1орё<ііе  с11Іті^ие.  Тот  V.  1833, 
стр.  64. 

О.  Ьипде.  НапйЬисЬ  (іег  Зойа-Іпйизігіе   ипй  іЬгег  КеЬепз\ѵеі§е  Шг  ТЬеоі-іе 
ип(1  Ргахіз  стр.  712.  Т.  II.  1879. 

•)  ЛУа^цег  еі  Оаиііег.  >(оиѵеаа  Ігаііё  ііе  СЬітіе  іайиаігіеііе.  Рагіз  1878,  стр.  519. 
*)  Цифры  не  вѣрны— ошибка  въ  орипіналѣ. 


Изъ  вышѳприведенныхъ  анализовъ  видно,  что  бѣлильная  известь  со- 
доржитъ  хлоръ  въ  различныхъ  количествахъ,  что  объясняется,  вѣроятн'Ье 
всего,  тѣмъ,  что  для  изсіѣдованій  брались  различные  сорта  бѣлильной: 
извести. 

Бѣлильная  изііесть  заключаетъ  въ  себѣ  хлоръ,  въ  двоякомъ  видѣ: 
1)  Дѣйствуюіцій  (активный)  хлоръ  т.  е.  тотъ  хлоръ,  который  освобож- 
дается при  разложеніи  хлорноватистоизвестковой  соли  и  который  дѣйствуѳі"Б. 
дезинфецирующимъ  образомъ.  2)  Пассивный  хлоръ  тѣсно  связанный  съ 
кальціемъ,  въ  видѣ  хлористаго  кальція,  и  не  іі})едетавляющій  для  насъ. 
никакого  интереса. 

Бѣлильная  известь  можетъ  заключать  въ  своемъ  еоетавѣ  различный 
процентъ  дѣйствугощаго  хлора,  въ  зависимости  отъ  большаго  пли  мень- 
шаго  количестіиі  хлорноватистоизвестковой  соли,  и  по  количесті5у  этого 
хлора  можно  судить  о  доброкачественности  самой  бѣлильной  извести. 

Способъ,  посредствомъ  котораго  опредѣляется  количество  хлора  въ 
бѣлильной  извести,  гезресііѵе,  стоимость  ея,  извѣстенъ  въ  химіи  подъ  на- 
званіемъ  Хлорометріи,  которой  мы  обязаны  великому  химику  Ге-Люссаку. 
Въ  Германіи,  Англіи,  Америкѣ  и  у  насъ  опредѣляютъ  бѣлильную  известь 
въ  граду сахъ  (по  Рѳиоі;),  которые  представляютъ  ѳя  крѣпоеть  въ  процен- 
тахъ  дѣйствующаго  хлора.  Во  Франціи,  а  также  и  въ  нѣкоторых7>  н'Ь- 
мецкихъ  фабрнкахъ,  градусы  обозначаютъ  число  литровъ  газообразнаго 
хіора  при  О"  и  при  бароиетрическомъ  давленіи  въ  760  миллиметровъ. 

Если  у  насъ,  напр.  говорятъ,  что  данная  бѣлильная  известь  за- 
ключаетъ Нііпр.  35,6 °/ о  хлора  то  это  значитъ,  что  данная  бѣлильшія 
известь  можетъ  выдѣлить  изъ  ста  граммовъ  35,6  грамма  дѣйствующаго 
хлора. 

Во  Франціи,  напр.:  выраженіе; — бѣлильная  известь  90*^,  обозначаетъ, 
что  1000  граммъ  бѣлильной  извести  можетъ  отдать  90  литровъ  газооб- 
разнаго хлора.  Ѵоп  Раиіпзоп  составилъ  сравнительную  таблицу  гра- 
дусовъ  Ге-Люссака  съ  градусами  по  Пено. 


')  Ѵоп  Раиіазоп.  (СЬет.  ие\ѵз.  XIX  стр.  III)  или  Розі.  Сііэіпізсіі  ТесЬпівсЬе 
апаіузе,  стр.  511. 
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Г)ѣлилъная  известь 

хороша  го 

качества,  по 

должна  пред- 

ггагляті.ся  пли  въ  поропшообразномъ  впдѣ  или  же  въ  видѣ  сбитьгхъ 


ітаиг.овъ.  легко  расти])аемьпгь  въ  поропіекъ  между  пальцами;  на  воздухѣ 
должна  быстро  протягивать  влагу  и  углекислоту;  прев])ащаться  въ  каши- 
цеобразн^'ю  массу;  должна  издавать  сильный  запагь  хлора  и  одна  часть 
ел  должна  растворяться  въ  10-ти  частяхъ  воды. 

Опыты  изслѣдованія  надъ  бѣлильной 

известью. 

Свои  изсліідованія  надъ  бѣлильной  известью  мы  раздѣлили  на  два 
•отдѣлы,  а  каждый  отдѣлъ  на  отдѣльные  ряды  опытовъ. 

Первый  отдѣлъ. 

Бъ  первомъ  отдѣлѣ  нашихъ  изслѣдованій  надъ  бѣлильной  известью, 
иы  задались  рѣгаеніемъ  вопроса.  1)  Сколько  можетъ  отдавать  бѣлильная 
известь,  рег  зе,  хлора,  въ  опредѣленное  ііремя,  въ  открытыхъ  сосудахъ 
т.  с.  при  постоянномъ  притокѣ  воздуха  и  2)  въ  закрытыхъ  сосудахъ. 

Съ  этой  цѣлью  мы  взяли  пять  дрекслеровскихъ  стклянокъ  одинаковой 
•высоты,  изъ  которыхъ  четыре  были  емкостью  приблизительно  въ  750  куб. 


Б-г  беог^  Ьин^е.  НаикіІисЬ  дег  8о(іа-Ііійи8Ігіе  II  Т.  1879,  стр.  776. 
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сант.,  а  пятая  въ  1520  куб.  сант.  ')Въ  каждую  изъ  стклянокъ  помѣщалосВс- 
50  граммъ  бѣлильной  извести,  тщательно  отвѣшанныхъ  ла  химическихь 
вѣсахъ.  Каждый  изъ  данныхъ  сосудовъ  соединялся  съ  двумя  кали-аппа- 
ратами, заклиічаюпщми  въ  с«бѣ  растворъ  химически  чистаго  каіі  ^о(іа1і, 
БЪ  пропорціи  8  граммъ  на  100  к.  с.  воды;  кали-аппараты  соединялись  съ 
аспираторами,  которые  дѣйствовали  со  скоростью  іюсьми  литроі5Ъ  въ  часъ. 
Винтовые  (Бунзена)  зажимы  служили  регуляторами  для  аспираторовъ.  Изъ 
предосторожности,  чтобы  хлоръ  не  выдѣлялся  изъ  Дрекелеровскихъ  сткля- 
нокЪ  наружу  во  время  приготовленія  ихъ  къ  опыту,  на  оба  конца  каж- 
дой трубки  надѣвались  трубки  изъ  чернаго  кауч^ага,  обработанный  въ 
ѣдкомъ  натрѣ,  надѣвалось  на  трубки  Моровскіе  зажимы,  которые  снима- 
лись только  по  соединеніи  стклянокъ  съ  кали-аппаратами  и  съ  аспира- 
торами и  по  приведеніи  послѣднихъ  въ  дѣйстіпе.  Сосудъ  вмѣстимостью 
въ  1520  к.  с.  мы  назвали  широкимъ  и  обозначили  его  №  I  б;  осталь- 
ные же,  вмѣстимостью  въ  750  к.  с.  назвали  узкими  и  обозначили  ихъ- 
^2  I  (контрольный  къ  ^2  I  б  назвали  ]\2  I  м),  ^Г2  П,  №  Ш  и  Л2  ІТ. 

Чтобы  опредѣлить  сколько  выдѣляетея  хлора  изъ  бѣлильной  извести 
БЪ  герметически  закупоренномъ  сосудѣ,  т.  е.  заключающемъ  въ  себѣ  опре- 
дѣленный  объемъ  воздуха,  намп  былъ  примѣненъ  стеклянной  цилиндръ 
высотой  и  въ  діаметрѣ  ігь  7  дюймовъ  съ  Щ)Итертой  пробкой.  Еъ  нижней 
поверхности  пробки  были  п})идѣланы  три  стеклянныхъ  крючка,  на  кото- 
рыхъ  подвѣшипалась  при  помощи  шелковинокъ,  пропитанныхъ  парафи- 
номъ  стеклянная  чашечіга,  наполненная  выиіеу помяну тымъ  растворомъ  іодис- 
таго  калія.  Этотъ  сосудъ  обозначенъ  на  таблицахъ  Л»  А'*.  Каждая  порція 
изслѣдовалась  три  раза.  Хлоръ  опредѣлялся  і{Ъ  ^2  I  б  и  въ  №  I  м 
каждыя  два  часа;  въ  і^!  II  каждый  часъ,  въ  №  ПІ  каждые  полчаса,, 
въ  ^2  IV  каждые  четверть  часа  и  въ  №  У  каждые  24  часа. 

Подобнаго  рода  опыты  были  продѣланы  съ  12-ью  сортами  бѣлиль- 
ной  извести. 

Бѣлильная  известь  пріобрѣталась  наканунѣ  самыхъ  изслѣдованій  въ 
разныхъ  магазинахъ,  начиная  отъ  магазина  Штоля  и  Шмидта,  Спб. 
Боенно-Аптечнаго  магазина  до  москательныхъ  лавокъ,  съ  цѣлью  узнать,, 
есть-ли  какая-нибудь  разница  въ  количествѣ  выдѣляющагося  изъ  нея  въ 
опредѣленный  промежутокъ  времени  хлора. 


'^)  Приготовлена  по  заказу. 
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Во  всѣхъ  нижеііриведенныхъ  анаіизахъ  свободнаго  выдѣлѳнія  хлора 
ізъ  бѣлильной  извести  и  смѣсѳй  поваренной  соли  и  перекиси  марганца 
процентное  содериишіе  хлора  опредѣлялось  іодометрическимъ  способомъ; 
щзи  ішдѣлѳніи  жѳ  хлора  изъ  бѣлильной  извести,  дѣйствуя  на  нее  кисло- 
тами, кромѣ  іодо-метричеслаго  способа,  былъ  примѣненъ  еіцѳ  способъ  Репоій. 

Іодометрическій  способъ.  Установка  титровт.  по  іодо-метрическому 
способу  производилась  слѣдуюнщмъ  образомъ;  возгонялся  іодъ,  растворялся 
въ  дестиллированной  іюдѣ  въ  присутстіііи  іодистаго  калія  (18  граммъ  на 
100  воды)  и  съ  такимъ  расчетомъ,  чтобы  в'ь  одномъ  литрѣ  раствора 
содержалось  12,7  г])аммъ  іода.  Слѣдовательно,  каждый  кубическій  санти- 
метръ  даннаго  раствора  іода  заключалъ  0,0127  ]'раммъ  іода  и  соотвѣт- 
ствовалъ  0,00355  грам.  хлора.  Затѣмъ  приготовлялся  растворъ  сѣрно- 
Батисто-натровой  соли,  которая,  предварительно,  перекристаллизировалась; 
бралось  ея  около  30  граммъ  на  одинъ  литръ  дестил.  воды,  причемъ 
растворъ  сѣрноіиітисто-натровой  соли  разводился  такимъ  количествомъ  воды, 
чтобы  одинъ  кубичеекій  сантиметръ  децинормальнаго  растіюра  іода  соотвѣт- 
ствовалъ  одному  кубическому  сантиметру  раствора  сѣрноватисто-натровой  соли. 

Способъ  Пено  основывается  на  окисленіи  хлоромъ  мышьяковистой 
:кислоты  въ  н^елошіОмъ  растворѣ: 

АзОг+Са  С10  =  т  АзОз  +  Са  С1. 

Если  возьмемъ  опредѣленное  количество  бѣлильной  извести  и  станемъ 
приливать  къ  нему  титроішнный  растіюръ  мышьяковистой  кислоты  до  оки- 
сления всей  мыніьяковистой  кислоты  въ  мышьяковую,  то  найдемъ  количе- 
ство дѣйствуюищго  хлора  въ  бѣлильной  извести,  соотвѣтствующеѳ  коли- 
честву израсходовішной  мышьяковистой  кислоты.  Конецъ  реакціи  узнается 
помощію  іодокрахмальной  бумажки.  Моментъ  этотъ  легко  узнать, 
такъ  какъ  окрашиваніе  бумаліки  постепенно  дѣлается  все  блѣднѣѳ  и  блѣд- 
нѣе,  а  потому,  при  концѣ  реакціи,  надо  быть  весьма  осторожнымъ  въ 
приливаніи  мышьяковистой  кислоты,  чтобы  нѳ  прилить  ея  излишекъ,  а 
тѣмъ  самымъ  не  получить  погрѣшностей  пъ  опредѣленіи  щзоцентнаго  со- 
дѳржанія  хлора,  (198  ч.  мышьяковистой  кислоты  (А ЗзОз)  соотвѣтствуѳтъ 
4  X  35,5  ч.  хлора  (401);  или  взявъ  растворъ  мышьяковистой  кислоты, 
«одѳржащій  въ  литрѣ  4,96  граммъ  т.  ѳ.  (^)  АзгОз,  прибавляя  около  20 
граммъ  чистой  угленатроіюй  соли,  то  каждый  куб.  сантиметръ  этого  рает- 
^аствора  содѳржитъ  0,00495  гр.  АзгОз  и  соотвѣтствуетъ  0,00355  гр.  хлора). 


Таблицы:  свободнаго  выдѣленія  хлора  изъ  бѣлильной  извести^ 
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Опытъ  I.    Бѣлильяая   известь  изъ  ма- 
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Опытъ  II.  Бѣлильная  известь  изъ  магазина 
Русскаго  Общества  Торг.  Аптек.  Товар. 
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Стоимость;  одинъ  грм.  гавообразнаго  хлора 
стоитъ  39,8  коп.  2347  гри.  бѣлильн.  нзв 
для  иолучегіія  1  грм.  С1. 
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Стоимость:  одинъ  грм.  газообразнаго  хлора 
стоитъ  63,01  коп.  3707  грм.  бѣлильн.  изб. 
для  полученія  1  грм.  С1. 
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Опытъ  I.  Бѣлнльная  изв.  изъ  Спб.  Аптечн. 
Боеннаго  маг.  загот.  1878  г 
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Опытъ  II.  Бѣлильная  известь  изъ  того  же 
магазина;  заготовки  1882  г. 
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1 

> 

» 

0,02550 

III. 

72 

0,013845 

IV. 

74 

» 

0,010295 

V. 

24 

безъ 

0,02059 

Стоимость: 

одинъ  грм. 

газообразнаго  хлора 

имость-  одинъ  грм.  газообразнаго  хлора  Стоимость:  одинъ  грм.  газообразнаго  хлора 
итъ  О  8  к.  577  грм.  бѣлильной  извести  стоитъ  11,39  коп.  670  грм.  бѣлильн.  нзв. 
для  получснія  1  грм.  С1.  I  для  иолученш  1  грм,  С1. 


ТАБЛИЦА  ІІІ-я. 
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30 

&  а 

к" 

п 

8  е 

ш  С 
а-  " 

н 

о  • 
ш  ш 
Е  ■» 

Г' 

я  л 
5  в" 

.2  о 
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Прѵмпчаніл 


:25 


Прчмпчанія 


2 

2 

1 

'/4 

24 


о 


2 
2 
1 

'Л 
24 

2 
2 
1 

'/■■2 
'Л 
24 


широкій. 
ѵзкій. 


> 


широкій 
узкііі. 


Опыгь  I.  Бѣлильвая  известь  изъ  Выборг 
скаго  Аитечнаго  магазина. 

I. 

I  б. 
I  м. 
И. 
III. 
IV. 
V. 

п. 

I  б. 

I  м. 
И. 
Ш. 
IV. 
V. 

III. 
I  б. 

I  м. 
II. 
III. 
IV. 
V. 

Стоимость:  одинъ  грм.  газообразн  хлора 
стоить  5  р.  98,0  к.  35915  грм.  бктильн. 
ИЗВ.  для  полученія  1  грм.  С1. 


8  л.  0,00142 
»  '0,0010С5 
|0,000355 
0,000177 
0,0000885 
безъ  0,001775 

8  л.  |о,001065 
>  0,001005 

|0,000855 
і  0,0001 77 
*  '0,0000885 
бсзъ  0,00071 


8  л. 


» 


0,00071 
0,00071 
0,(  00355 
0,000177 
>  |0,00(Ю885 
безъ  О  000355 


широкій 
узкіГі 


Олытъ  II.  Бѣлильная  изв.  изъ  Аптечыаго 
склада  уг.  Литейн.  и  Итал. 

I. 


ч. 

8  л. 

0,01100о 

2 

» 

0,0071 

1 

> 

0,003195 

> 

> 

С, 00142 

Ѵ4 

> 

0,00071 

24 

> 

безъ 

0,01491 

8  л. 

0,00994 

> 

1 

» 

0,Оо335 

» 

0,00213 

'/4 

* 

> 

0,001065 

Г 

24 

безъ 

0,0071 

2 

» 

8  л. 

0.0071 

> 

> 

0,0071 

о 

о 

1 

» 

0,005325 

> 

0,00284 

•л 

» 

> 

0.00142 

24 

» 

безъ 

0,00213 

широкш, 
узкій. 


широкій. 
узкій. 


I  б. 

1  м. 

и. 
т. 

IV. 


1  б. 

I  м. 

п. 
111 

IV. 

\\ 
ІІІ. 

I  б. 

1  ы. 

II. 
III. 

ІЛ'. 

\\ 

Стоимость:  одинъ  грм.  газообразн.  х.чора 
стоихъ  77,1  коп.  4543  грм.  бѣлидьы.  изв. 
для  полученія  1  грм.  С1. 


широкій. 
узкій. 


ТАБЛИЦА  Л^-ая. 

Опытъ  I.  Бѣлпльная  иза.  изъ  москатрдЬя.  Опытъ  II.  Бѣлильная  изв.  изъ  Аптеки  по 
лавки  по  Нижегородск.  ул.  ■'^  


I. 

I  б. 
I  м. 

II. 
III. 

IV. 
V. 

И. 

I  б. 

I  м. 

II. 
III. 
IV. 

V. 

III. 

I  б. 

I  м. 

II. 
III. 
IV. 

V. 


о 
ю 


2  ч 
2  » 
1 

'/2 
'/4 

24 


2 
2 
1 

'А 

'/4 

24 


2 
2 
1 

■л 

24 


8  л. 


0,00142 
0,001005 
'0,00355 
|0,00177 
0,0000885 
бозъ  0,00213 


> 
> 


8  л 
> 


!0,001065 
0,00071 
0,000355 
0,0000885 
0,0000885 
безъ  0,001005 


8  л. 

» 
> 
» 


0,00071 
0,000355 
0,000355 
0,000177 
0,0000385 
безъ  0,00071 


широкій, 
узкій. 


широкій 
узкій. 


шпрокій 
узкій. 


изв. 


р.  98,5  кои.  35915  грм.  бѣлильн 
для  получеиія  1  грм.  СІ. 


1. 

I  б. 

2 

ч. 

8  л. 

I  м 

2 

> 

11. 

1 

т. 

IV. 

7* 

» 

V. 

24 

> 

безъ 

II. 

1 6. 

2 

8  л. 

I  м 

II. 

< 

2 
1 

» 

III. 

7-2 

» 

IV. 

'/4 

V. 

24 

» 

безъ 

ІІІ. 

I  б. 

2 

8  л. 

I  м. 

2 

» 

> 

П. 

о 

1 

III. 

» 

IV. 

7* 

> 

> 

V. 

24 

> 

безъ 

Невскому  просп. 


0,001775 
0,001005 
0.00071 
О  000355 
0,00017 


0,00142 

0,001005 

0,00071 

0,000355 

0,000177 

0,00213 

0,000142 
0,000355 
0.000355 
0,000177 
0,000142 
0,0001065 


широкій. 
узкііі. 


широкій. 
ѵзкій. 


широкій. 
узкій. 


Стоимость:  одинъ  грм.  газообразнаго  хлора  Стоимость:  одинъ  грм.  газообразнаго  хлоіж 
стоить  5  р.  98,5  кои.  35915  гим.  бѣлил,.н  гтпнт-т.  д  п   7й  й  Л.,  оо  . ,  ^''^^'^ 


стоить  4  р.  78,8  кои.  28169  грм.  бЬлнльи. 
извести  для  получснія  1  грм.  С1. 
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Изъ  привѳденныхъ  таблицъ  видно,  1)  тго  при  сиободномъ  доступѣ 
воздуха  бѣлильная  известь  сама  по  сѳбѣ  выдѣляетъ  хлоръ  довольно  рав- 
номѣрно,  хотя,  и  не  въ  очень  большомъ  количествѣ. 

2)  Что  равш^я  количества  бѣлильной  извести  быдѢляютъ  тѢмъ  боль- 
ше хлора,  чѣмъ  тоньше  слой  бѣлилі.ной  извести  и  чѣмъ  больше  поверх- 
ность, по  которой  она  разсыпана  (сравни  данныя  №  I  б  и  №  I  ж  ва 
всѣхъ  таблицахъ). 

3)  Изъ  сравпенія  цифръ  ^2  I  б  и  ]\«  У  ясно,  что  притокъ  чистаго' 
воздуха  оказываетъ  громадное  іиіяніе  на  выдѣленіѳ  хлора. 

4)  Сопоставляя  №  I  б  и  ІТ,  мы  убѣждаемея,  что  съ  течѳніемь 
времени  сглаживается  разница  въ  количеетвѣ  выдѣлившагося  хлора. 

5)  Чѣмъ  старше  бѣлильная  известь,  тѣмъ  она  скорѣе  отдаетъ  хлорь 
(смотри  таблицу  Ц,  опытъ  I  и  П). 

6)  Бстрѣчаются  въ  продажѣ  такіе  сорта  бѣлильной  извести,  кото- 
рые отдаютъ  минимальное  количество  хлора.  (См.  табл.  III,  опытъ  I  и 
табл.  ІУ  опытъ  П). 

7)  Для  полученія  изъ  бѣлильной  извести  достаточнаго  количества 
хлора  для  дезинфекціи,  требуется  ея  громадное  количество,  какъ  видно> 
изъ  I  табл.  нужно  2347  §тт.  бѣлильной  извести  для  получеиія  1  ^гт. 
С1.  Стоимость  одного  грамма  хлора,  получаемаго  путемъ  произіюльнаго  вы- 
дѣленія  изъ  бѣлильной  извести,  колеблется  какъ  видимъ  изъ  таблицъ 
отъ  9,  8  коп.  до  5  руб.  98  коп.  Въ  основаніе  этого  разсчета  взята;, 
цѣна  пуда  бѣлильной  извести  (2  руб.  80  к.) 


Съ  цѣлью  оп|)едѣлить  іиіяніе  различныгь  способовъ  хранѳнія  бѣ~ 
лильной  извести,  мы  произвели  слѣдуюп];ее:  9  Іюдя  1837  года  были  взяты: 
одинаковыя  4  порціи  бѣлильной  извести  (фунтъ)  изъ  магазина  Штоля  и 
Шмидта;  одна  изъ  этихъ  порцій  была  помѣщена  въ  закрытый  сосудъ  ж 
поставлена  въ  темное  мѣсто,  вторая — тоже  въ  закрытомъ  сосудѣ  стояла 
на  свѣту,  третья — въ  открытомъ  сосудѣ  была  поставлена  въ  сухомъ  мѣстѣ, 
а  четвертая — тоже  въ  открытомъ  сосудѣ  стояла  во  влажномъ  м^Ьстѣ.  Че- 
рѳзъ  мѣсяцъ  всѣ  четыре  порціи  были  изслѣдованы  одновременно.  Резуль- 
таты изслѣдованій  указаны  въ  табл.  У  и  УІ. 


ТАБЛИЦА  Ѵ-ая. 
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в. 

и 

л 
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I  Прымпчанія 
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м 


"  и 
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г  * 

6-  в- 

с 
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Про  доля 
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і 

■е 
Рі 
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Лримл^шнія 

Опыгь  I.  Бѣляльв.  известь  иэъ  магазина 
ІІІтоль  и  Шмидта.  Пріобрѣт.  9  Іюля,  из- 
кл+дована  9  Августа.  Стояла  въ  закры- 
томъ  сосудѣ  и  ВЪ  темномъ  мѣстѣ, 

I. 


1  б. 

Тм. 

11 
III 
IV 
V 

н 

I  б 

Ім. 
И 

III 
іл- 
л 

Ііі. 

I  б 

Ім 
II 
311 
IV 

л- 


о 


2  ч. 

8  л. 

0,0213 

2  > 

> 

0,015975 

1  » 

0,008165 

1  : 

/»  » 

О.ООЯОЗб 

1  / 

Ѵ4  » 

0,00213 

ббЗЪ 

П  П0Й07 

2  > 

8  л. 

0,01775 

2  > 

> 

0,0142 

1  » 

> 

0,00668 

'/г  > 

> 

0,001775 

> 

0,001775 

24  > 

безъ 

0,015975 

2  > 

8  л. 

0,0142 

2  » 

> 

0,0142 

1  » 

0,0071 

Ѵ2  > 

> 

0,005325 

0,002485 

24  » 

безъ 

0,00923 

широкій. 
узкій. 


шнрокіи 
узкій. 


широкій 
узкій. 


Опытъ  II.  Бѣлильн.  известь  изъ  магазина 
Штоль  и  Шмидта.  Бріобрѣт.  9  Іюля,  из- 
слѣдована  10  Августа.  Стояла  въ  закры- 
томъ  сосудѣ  и  ВЪ  свѣтломъ  мѣстѣ. 

I. 


I  б 

Ім, 

П 
Ш 
IV 
V 

II. 

I  б, 

Ім. 
П 

Ш 
IV 
V 

1(1. 

I  б. 

]м. 
II 
Ш 
IV 


о 
но 


2  ч. 

2  > 


/4 

24 


24 


2 
2 
1 

24 


» 


8  л.  0.011825 
>  0,01246 
0,00623 
0.00312 
0,00213 
безъ  0,0284 


8  л.  0,01775 

>  0.01775 

>  0,008875 

>  0,00039 

>  0,00406 
безъ  0,0213 

8  л.  0.01065 

>  10,01005 

>  0,005689 

>  |0.003195 

>  |о,00284 
Сезт|0,0071 


широкіВ. 
узкій. 


широкій. 
узкій. 


широкій. 
узкій. 


ТАБЛИЦА  ГІ- 


ая. 


Огытъ  I  Білильная  изгость  взъ  того  же 
кіііазина.  Стояла  въ  открытомъ  госудѣ 
ѵ.'і.  сухомъ  кѣстѣ.  Изслѣд.  черезъ  ыѣсяцъ. 


1. 

I  б. 

2  ч. 

8  л. 

0.С071 

1  м. 

2  > 

0,00568 

II 

1  > 
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0.0(  0355 

24  » 

безі 

0,0071 

I  6, 

2  » 

8  л. 

0,00855 

I  м. 

2  > 

> 

0.00355 

II 

о 

ю 

1  » 

» 

0,00213 

111 

'Л  > 

> 

0,00142 

І\ 

'/4  > 

> 

0,С071 

24  »  1 

безъі 

0,004615 

Опытъ  II.  Бѣліільвая  известь  изъ  того  же 
магазина.  Стояла  г,ъ  открытомъ  оосудѣ. 
во  ГЛ8ЖН.  лѣстЬ.  Изслѣд.  черезъ  мѣсяцъ. 

шіірокій,. 
узкій. 


широкій. 
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шррокій. 

I  б. 

2 

> 

8  л. 
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I  м. 

•< 

2 

> 
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0.000355 
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0.000177 
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0.0000885 

V 

24 

безъ'0,00142 

111. 

піирокін. 
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> 

8  л. 

0,000355 

узкій. 

ІМ, 
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» 

0.00(0442 
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'/'4 

> 

О.ОСС0442 

V 

24 

0.00071 

широкіи. 
узкій. 


широкій. 
узкій. 
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Второй  рядъ  опытов V 

Второй  рядъ  опыто1№  состоитъ  въ  опредѣленіи  количестіш  хлора,  і?ыдѣ- 
ляемаго  изъ  бѣлильной  изі^ести  при  дѣйстиіи  на  нее  соляной  и  сѣрной  ішслоты. 

Иримѣняя  хлорт,  для  дезин(|)еиціи  жилых'ь  ііомѣщеній,  обыкновен- 
но дѣйстиуютъ  соляной  кислотой  на  бѣлилі.нуіо  известь.  Мы  же  съ  своей 
стороны,  им'Ья  ііъ  виду,  что  въ  литературѣ  нѣтъ  спеціальныхъ  работъ 
относительно  сравнительной  оцѣнки  выгодъ  различныхъ  споеобовъ  полученія 
хлора  для  цѣлей  дсзинфѳкціи,  произвели  ряд'ь  сравнительныхъ  опытовъ 
над'ь  сѣрной  и  соляной  кислотами. 

Автандиловъ  ^),  производя  свои  изслѣдованія  надъ  бѣлильной  известькі, 
дѣйстіювалъ  на  опрѳдѣленное  количество  ея  \\ъ  граммахъ,  (по  вѣсу)  опре- 
д'Ьленнымъ  количѳствомъ  соляной  кислоты,  удѣльн.  вѣса  1,500,  въ  ку- 
бическихъ  сантилетрахъ  (по  объему),  разбавляя  бѣлильную  известь  двумя 
кубическими  сантиметрами  воды,  и  получи.'[ъ  слѣдуюице  результаты,  какъ 
это  видно  изъ  таблицы  I.  опыта  I  ^),  что  если  дѣйствовать 

1  куб,  СМИТ.  01 Н  на  1  грам.  бѣлильн.  из.  то  полу ч.  17, 16 "/о 
2  1    Г,2.40  ' 


Т.  I. 
Оп.  И. 

Т.  I. 


8  1  „  ,.  ^2,68 

1  ..             ..    1  ..  12,10 

^  1  25  21 

0  ..      ..  ..         1  ,.        „            „     „  ■  25,38 

1  ..  ..             1  .1          )«      V       »  10,1 1 


1  18  16 

^'Ь    .      .  .    1     .         .       „         .  18,49о/о 

Изъ  опытовъ  Автандилоіиі  видно,  что  самый  выгодный  въ  экономи- 
'тоскомъ  отноніеніи  способъ  добыванія  хлора  изъ  бѣлильной  извести  при 
дѣйствіи  на  нее  соляной  кислоты — это  дѣйствовать  соляной  кислотой  въ 
пропорціи  двухъ  кубическ.  сантим,  на  одинъ  граммъ  бѣлильной  извести. 

Желая  опрѳдѣлить  количество  хлоі)а,  выдѣляющагося  при  дѣйствіи 
на  бѣлильную  известь  обоихъ  кислотъ,  мы  не  повторяли  опытовъ  Автан- 
дилова,  а  видоизмѣнили  ихъ  \ѣ  томъ  отношеніи,  во  1)  что  брали  опре- 
дѣленныя  вѣсовыя  количества  того  и  другоі'о  веп^е(•тва,  во  2)  употребляли 
соляную  кислоту  меньншго  удѣльнаго  і^ѣса,  а  именно  1,230,  и  во  3) 


1)  М.  Автандиловъ.  О  дезннфекціи  жилыхъ  помѣщеній  хлоромъ.  Дис.  1886. 
ІЬісІет  стр.  П.  ^ 


—  и  — 
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.чы  ощ)Ѳдѣляли  по-'П-ченный  хлоръ  при  нашихъ  опытахъ  двоякимъ  спосо- 
бомъ:  способом-ъ  іодометрическимъ  и  способомъ  Пенс.  Это  дѣлалось  съ 
цѣлью  опредѣлитг,  разницу  пъ  количестиѣ  хлора  получаемомъ  по  іодомс- 
трическому  способу  и  по  способу  Пено. 

ІІроизиеди  нЬсі^олько  опытоі$ъ  опредѣленія  количества  хлора,  кыдѣ- 
ляемаго  изъ  бѣлильнон  ишст  соляной  кислотой  г.ъ  Дрекслеронской  стклян- 
к'Ь.  мы  какъ  и  Аіггандилоиъ,  приніли  къ  тому  заключенію,  что  для  на- 
шихъ  опытовъ  Дрекслеровская  стклянка  не  пригодна,  потому  что  часть 
хлора  успѣвала  улету чиіиіться  въ  моментъ  прилиііанія  соляной  кислоты  къ 
оѣлильной  изіюсти,  для  чего  намъ  необходимо  было  открывать  стклянку 
и  і)€зультаты  поэтому  оказывались  несогласными  между  собою.  Поэтому 
мы  рѣпіили  нѣсколько  видоизмѣнить  Дрекслероі5Скую  банку  такимъ  обра- 
зомъ,  чтобы  при  наишх'ь  опытахъ  получалась  возможно  меньшая  погрѣіп- 
ность.  Наше  ііидопззіѣненіе  Дрекслеровской  сть'лянки  состояло  въ  слѣдую- 
іцемъ:  мы  взяли  химичеекій,  цилиндричсскій,  высокій  съ  тонкаго  равно- 
мѣрнаго  стекла  стаканъ,  закрыли  пробкой,  толщиной  въ  одинъ  дюймъ, 
прощ'стили  черезъ  нее  туже  Дрекслероідаю  пробку  а  рядомъ  съ  нею  по- 
мѣстили  тпарообразную  воронку  съ  длинною  трубкою,  притертою  пробкою 
п  краномъ.  Пробка  была  пропитана  парафиномъ  и  тщательно  облита  мен- 
делѣсвскои  замазкой.   Такихъ   аппаратовъ  было  заготовлено  нѣсколько  и 
ими  мы  пользовались  при  всѣхъ  нашихъ  опытахъ  не  только  съ  бѣлиль- 
ной  известью,  но  и  съ  другими  смѣсями.  Опыты  съ  бѣлильной  известью  і 
п])оизводились  слѣдующимъ  образомъ:  отвѣшенная  точно,  на  химическихъ. 
іЛсахъ,  бѣлильная  известь  пимѣпщлась  въ  описанный  нами  приборъ,  ко- 
торый герметически  закрывался   пробкою,  которая  заливалась  расплавлен-- 
нымъ  парафиномъ;   надѣвались  каучуковыя  трубки  съ  мпровскими  зажи- 
мами; Гейслероі5скія  кади  аппарата  наполнялись  крѣпкимъ  растворомъ  очи-- 
]ценнаго  іодистаго  калія  (10  ір.  на  100)  и  кали-аппараты  соединялись 
между  собою  посредствомъ  черныхъ  каучуковыхъ  трубокъ  и  соединялись  съ  при- 
боромъ  и  і.спираторами  дѣйствуюн^ими  со  скоростью  восьми  литровъ  въ  часъ. 

Затѣмъ  открыг,ались  краньі  воронокъ,  пускались  въ  дѣйствіѳ  аспи- 
раторы и  снимались  зажимы.  Во  всѣхъ  нашихъ  опытахъ  мы  брали  одинъ 
грам.  бѣлильной  извести  и  дѣйствовали  на  нее  однимъ,  двумя  или  тремя 
граммами  соляной  или  сѣрной  кислоты. 

Приступая  къ  своимъ  изслѣдованіямъ,  мы  прежде  всего  задались 
вопросомъ,  имѣетъ-ли  концентрація  сѣрной  кислоты  вліяніе  на  количество 
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выдѣ.тяемаго  хлора  іізъ  бѣлидьноіі  изиеоти.  Для  ;»т()і!  цѣли  мы  взяли 
англійскую  сѣрную  кислоту  удѣльн.  нЬса  ]  ,838  и  раздѣлили  ее  (по  вѣсу) 
на  три  иорціи,  первая  осталась  неразве донной,  вторую  развели  дѳстил- 
лированноГі  1{одой  в'і.  пропорціи  двухъ  частей  кислоты  на  одну  воды 
(2:1),  которая  оказалась  удѣльн.  иѣса  1,585  а  третью  въ  пропорціи 
одной  части  кислоты  на  двѣ— воды  (1:2)  (удѣлі.н.  вѣсъ  1/230). 

Дѣйствіе  сѣрной  кислоты  разной  крѣпости  на  выдѣленіе  хлора 

изъ  бѣлильной  извести. 

  ТАБЛИЦА  ѴИ-ая. 
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Сѣрная  кислота  не  сма- 
чнваетъ  всей  бѣліільноіі 
извести. 

('ѣрчая  кисл.  смачип. 
почти  всю  бѣлильную  из- 
весть. 

Сѣрная  кислота  всю  бѣ- 
лидьную  изв.  смачнваетъ 

Сѣрная  кисл.  не  смачив. 
всей  бѣлиіьиой  извести. 

Сѣрная  кислота  гмачи- 
ваеті>  почти  всю  бѣлильн. 
изв. 

Сѣрная  кислота  всю 
бѣл ильную  известь  смачн- 
ваетъ. 

Сѣрная  кисл.  несмачин. 
всей  бѣлильиой  изпссти. 


Сѣрная  кислота  смачн- 
ваетъ всю  бѣлильную  изв. 


тоже. 


Изъ  ЭТОЙ  таблицы  видно: 

1)  Неполучается  рѣзкихъ  колебаній  въ  выдѣленіи  хлора  при  при- 
ливаніи  одного,  дііухъ  или  трехъ  граммъ  сѣрной  кисіоты  на  одинъ  грм. 
бѣлильной  извести. 

2)  Концетрація  сѣрной  кислоты  играетъ  большую  роль. 
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о)  СііМині  выгодной.  і»ъ  эіѵонймііческомъ  отношсніп  является  кислота 
«']і0днец  ігрѣіюсіи  т.  е.  удѣльнаго  вѣ-^а  1,5 Н 5. 

Уоѣд пишись  въ  томъ,  что  сѣрная  кислота  уд.  вѣса  1 ,535  т.  е.  ра:> 
бавленная  (уд.  1,838)  въ  проііорціи  двѣ  части  кислоты  на  одну  воды 
по  вѣсу,  является  самой  вышдной  въ  экономичѳскомъ  отношеніи  для  ііо- 
лучѳнія  хлора  изъ  бѣлилі.ной  извести,  мы  произвели  рядъ  параллельныхъ 
опытовъ  п,  соляной  удѣльн.  вѣса  1,120  и  сѣрной  удѣльн.  вѣса  1,535 
кислотами  п,  цѣлью  узнать,  сколько  хлора  можно  получить  при  дѣйствіи 
одинаковыхъ  количествъ  данныхъ  кпслотъ  ге^рѳсііѵѳ,  какая  изъ  утихъ 
кислотъ  выі'однѣе  для  дезинфекціи.  На  1  грм.  бѣл ильной  извести  взятой 
наканунѣ  изслѣдованія  изъ  разныхъ  магазиновъ  мы  приливали  1 ,  2  или 
3  грм.  кислоты  и  1  грм.  дѳетиллиров.  воды.  Кромѣ  того  при  данныхъ 
условіяхъ  были  изслѣдованы  образцы  бѣлилъной  извести,  о  которыхъ  мы 
упоминали  выше  (смотри  стр.  31). 

Дѣйствіе  соляной  и  сѣрной  кислотъ  на  бѣлильную  известь. 

Т  А  і;  Л  И  Ц  А  ѴШ-ая. 

Ііѣлильная  известь  изъ  Аптечнаію  магазина  Штоля  и  Шмидта. 
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Изъ  прииеденннхъ  нами  таб.тицъ  можно  вывести  глѣдующія  заклю- 
ченія:  А)  относительно  соляной  кислоты: 

1 )  Бѣлилі.ная  и:івесть  при  дѣйствіи  на  нее  соляной  кислоты,  удѣльн. 
нѣса  1,120.  одинъ  граммъ  на  одинъ,  выдѣляетъ  почти  половину  всего 
заключающагося  въ  ней  дѣйствующаго  хлора. 

2)  Что  при  дѣйствіи  двухъ  граммъ  кислоты  на  одинъ  граммъ  бѣ- 
лильной  извести  получается  на  12,48''|о  больше,  чѣмъ  при  дѣйствіи 
одпаго  грамма  кислоты  на  одинъ  граммъ  бѣлильной  извести. 

3)  При  дѣйствіи  трехъ  граммъ  на  одинъ  граммъ  бѣлильной  извести 
получается  хлора  на  13.4"/о  больше  чѣмъ  при  дѣйствіи  одного  на  одинъ. 
Значитъ  разница  въ  выдѣлепіи  хлора  при  дѣйствіи  трехъ  и  двухъ  грм, 
кислоты  на  одинъ  бѣлильной  извести  равняется  всего  0, 93^ /о- 

4)  Разница  въ  количествахъ  хлора,  получаемыхъ  при  трехчасовоиъ 
дѣйствіи  10  и  15  граммъ  кислоты  на  одинъ  граммъ  бѣлильной  извести 
и  чіісовомъ  дѣйствіи  трехъ  граммъ  кислоты  на  одинъ  извести  равняется 
всего  0,187о. 

5)  Разница  между  шособомъ  ІІено  и  іодометрическомъ  равняется 
на  1,1 о  въ  пользу  способа  Пено  (табл.  УІІІ). 

{))  Стоимость  одного  грамма  хлора  самая  малая,  при  дѣйсівіи 
двухъ  граммъ  кислоты  на  одинъ  граммъ  бѣлильной  извесги  0,36  коп. 
В)  Относительно  сѣрной  кислоты. 

1)  При  дѣйствіи  одного  грамма  сѣрной  кислоты  на  одинъ  граммъ 
бѣлилыгой  извести  выдѣляется  около  857о  ^^сего  дѣйствуюп];аго  хлора. 

2)  Разница  въ  выдѣленіи  хлора  изъ  бѣлильной  извести  при  дѣй- 
ствіи  двухъ  и  одного  грамма  сѣрнон  кислоты  равняется  2,43*^|о,  а  при 
дѣйствіи  трехъ  граммъ  и  двухъ  граммъ  кислоты — 1,61%. 

При  дѣйствіи  трѳхъ  на  одинъ  бѣлильной  извести  получается  хлора  на 
4.04°,',)  больше,  чѣмъ  при  одинъ  на  одинъ. 

3)  Стоимость  одного  грамма  хлора  менѣе  всего  при  дѣйствіи  одного 
грамма  кислоты  па  одинъ  граммъ  бѣлильной  извести  (0,104  к.)  Зна- 
читъ дезинфекція  хлором  ь  при  употребленіи  сѣрной  кислоты  обходится 
въ  3,&  ра:т  дешевле. 

N6.  Всѣ,  приведенный  нами  въ  этихъ  выводахъ  ци({)ры,  представ- 
ляютъ  среднія  изъ  18  наблюденій.  Іодометряческій  способъ  опредѣлѳнія 
хлора  при  употребленіі  сѣрной  кислоты  даетъ  большую,  цифру,  чѣмъ 
бпособъ  Пено. 
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Кромѣ  того,  съ  цѣлью  узнать  сколько  бѣли.іьная  иавесть  теряетъ 
мора  въ  открыгыхъ  сосудахъ  при  етояніи  въ  сухомъ  или  во  влажномъ 
мѣстѣ,  мы  произвели  рядъ  изслѣдованій,  результаты  которыхъ  представ- 
лены въ  таблицахъ  ХІУ  и  ХУ.  Оказалось,  что  бѣлильная  известь,  да- 
вавшая немедленно  иослѣ  покупки  процентное  еодержаніе  хлора  35,40°/о 
по  Пенс,  въ  2*/2  мѣсяца  спустя  давала  только  15, 87^0  въ  этой  порціи, 
которая  стояла  во  влажномъ  мѣстѣ  и  'ІЗ.Об^^/о  въ  порціи,  стоявшей  въ 
сухомъ  мѣсгѣ.  Значптъ  потеря  была  въ  первомъ  случаѣ  равна  15,63"^|о 
а  во  второмъ  12, 5 с. 

Изъ  сопоставленія  этихъ  выводовъ  между  собою,  мы  видимъ,  что 
наиболѣе  выгоднымъ  въ  экономя чвскомъ  отношеніи  способомъ  получепія 
хлора  для  цѣлей  дезинфекціи  является  дѣйствіе  двухъ  частей,  по  вѣсу 
сѣрпой  кислоты  удѣльн.  вѣса  1,535,  на  одну  часть  бѣ ли льной  извести., 
но  ори  условіи  смѣшенія  съ  водою,  дабы  вся  бѣлильная  известь  по- 
крылаеь-бы^кислой  жидкостью. 


Второй  отдѣлъ  опытовъ. 

Ко  второму  отдѣлу  опытовъ  принадлежатъ  изслѣдованія  способовъ 
полученія  хлора  изъ  смѣси  поваренной  соли  съ  перекисью  марганца. 

Описаніе  маі^еріаловъ. 

Довольно  долгое  время  получали  хлоръ  исключительно  при  дѣй- 
ствіи  сѣрной  кислоты  на  смѣсь  поваренной  соли  и  пиролюзита,  что  пред- 
ставляется слѣдующииъ  химическим'ь  уравнсніемТ): 

МпОз  +  -4-  2804Н2  -Мп8о4  ^  Шг^о^  +  2С1  +  2Н2О. 

(1-2) 


^}  Менделѣепъ.  Основы  химіп  '2  и  ідяніс  ]н73.  (стр.  313,  314  и  315). 
=*)  Ѳеогд  Ьипае.  НапйЬисЬ  (іег  йо(Іа  -Іп(1и8ігіе  1879,  Т.  II.  стр.  722. 
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Марганецъ  принадлежи гъ  къ  числу  металловъ,  весьма  распростра- 
нснныхъ  нъ  природѣ;  чаіцо  пссго  онъ  встрѣчастся  въ  незначигѳльныхъ 
іѵоличествахъ,  к:іі{ь  іюдмѣсі.  къ  желѣзнымъ  рудамъ,  къ  магнезіальнымъ 
и  извѳстковымъ  соединѳній.мъ.  Марганоцъ  въ  ириродѣ  находится  въ  двухъ 
видахъ;  пли  въ  видѣ  перекиси  марганца  (М11О2),  называемой  въ  мине- 
ралогіи  Пиролюзитомъ,  или  въ  иидѣ  окиси  марганца  (М113О4),  представ- 
ляющей иинералъ,  извѣстный  подъ  названіеиъ  Гаусманита.  Окись  мар- 
і-анца  (М112О3)  встрѣчаеті  въ  природѣ — какъ  водная  (Мп-.ОзНгО)  Ман- 
ганита, п  безводная— Браунптъ.  Обѣ  послѣднія  составляютъ  часто  под- 
мѣси  пиролюзита. 

Пиролюзитъ  (МпОз  съ  0:і,6  Ми  и  37,4.0)  встрѣчается  или  въ 
крисгаллическомъ  (ромбич.  сист.),  или  въ  аморфномъ  видѣ.  Изломъ  его 
стекловидный,  твердость  2,5,  удѣльный  г.ѣсъ  4,7 — 5,0,  темнаго  цвѣта, 
полуметаллическаго  блеска.  При  подогрѣваніи  даетъ  кислородъ  безъ  воды. 
Этотъ  минералъ  и  особенно  лучшія  залежи  его  находятся  въ  ЕІ^егзЬиг^^ѣ 
и  Птепаи  въ  Туринііи  и  въ  графетвѣ  ВеѵопвЫеге,  въ  Новой  Зѳлан- 
діи,  Новой  Шотландіи,  въ  Штатѣ  Ѵіг^іпіа  и  другихъ  нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ  Соединенныхъ  Штатовъ. 

ВісЬаг(І8оп  и  ѴѴаіІ  ')  даютъ  сравнительную  таблицу  состава  этого 
минерала  въ  разныхъ  рудникахъ: 


ВеѵопвЬіеге. 

Е1§ег8- 
Ьиг^. 

ІзІеГеЫ. 

Пше- 
яаи. 

АгГгей- 
зоп. 

ВиСгепоу 
ѵои 
Тот. 

Кгеііиісіі. 

М11.04 

85,617 

84,05 

85,62 

87,0 

83,56 

72,5 

86,00 

0 

11,599 

11,78 

11,60 

11,6 

14,58 

9,8 

11,45 

1,3 

14,2 

0,40 

АЬОз 

0,3 

ВаО 

0,665 

0,53 

0,66 

1,2 

СаО 

0,3 

8ІО2 

0,553 

0,51 

0,55 

0,8 

1.4 

0,71 

ІЬО 

1,556 

1,12 

1,57 

5,8 

1,86 

1,6 

1,40 

100,000 

1 

!  97,99 

1 

100,000 

88,3 

100,000 

99,5 

99,96 

I 

КісЬагйзоп  и  \ѴаІІ.  СЬегаіз.  ТесЬпоІ.  III  Т.  стр.  345. 


-  47  — 


Бъ  торговлѣ  находимъ  четыре  сорта  марганца. 

Первый  сортъ  изііѣстенъ  подъ  иазваніемъ       и  заключаетъ  95^|о 
перекиси  марганца,  стоимостью  8  руб.  50  коп.  за  пудъ.  Этотъ  сортъ 
марганца  былъ  нами  употребляемъ  для  изслѣдованій.  Второй  сортъ: 
заключаетъ  85^/о.  3-ій — 2"  заключаетъ  75^/о  и  самый  дешевый  сортъ 
такъ  называемый  порошкообразный,  въ  2  руб.  70  к.  стоимостью. 

Поваренная  соль,  химически  чиста  пріоб])ѣталась  нами  пъ  аптѳч- 
нимъ  магазинѣ  Штоля  и  Шмидта,  по  20  коп.  за  фунтъ.  Сѣрная  кис- 
лота употреблялась  для  изслѣдованій  настоянная  англійская,  стоимость 
въ  1  руб.  20  коп.  за  пудъ. 

а)  Первый  рядъ  опытовъ. 

Для  опытовъ  со  смѣсью,  состоявшей  изъ  поваренной  соли  и  пере- 
киси марганца  оба  эти  вещества  превращались  въ  мелкій  порошокъ  и 
сохранялись  отдѣльно  въ  стклянкахъ  съ  притертыми  пробками.  Соль 
предварительно  прокаливалась  въ  платиновомъ  тиглѣ.  Поваренная  соль 
и  перекись  марганца  ]5звѣшивались  на  химическихъ  вѣсахъ,  послѣ  чего 
поваренная  соль  прибаі5лялась  къ  перекиси  марганца  по  немногу:  при 
тщательномъ  размѣшиваніи  въ  фарфоровой  ступкѣ  до  того,  что  оба  ве- 
щества образовали  однородный  порошокъ  сѣроватаго  цвѣта.  Желая  убѣ» 
диться,  какая  наиболѣе  удобна  смѣсь  поваренной  соли  и  перекиси  мар- 
ганца, мы  приготовили  слѣдующія  смѣси,  а  именно:  1)  одну  часть,  по 
вѣсу,  поваренной  соли  на  одну  перекиси  марганца.  2)  одну  часть  пе- 
рекиси марганца  на  двѣ  соли.  3)  одну  часть  перекиси  мар]'анца  на  три 
соли  и  4)  одну  часть  перекиси  марганца  на  четыре  соли.  Такимъ  обра- 
зомъ  мы  получили  четыре  смѣси,  въ  которыхъ  количество  перекиси  мар- 
ганца было  постоянно,  а  количество  поваренной  соли  было  различно. 

На  данныя  смѣси  мы  дѣйствовали  сѣрной  кислотой,  разбавленной 
одной  частью  воды  на  двѣ  кислоты  (удѣльн.  вѣсъ  1,535)  однимъ,  двумя, 
тремя  и  четырьмя  грамммами  кислоты  на  каждую  порцію  смѣси. 
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Изслѣдованіе  смѣсей,  въ  которыхъ  количество  перекиси  мар- 
ганца и  крѣпость  сѣрной  кислоты  постоянны,  а  перемѣны 
количество  поваренной  соли  и  количество  сѣрной  кислоты. 


ТАБЛИЦА  ХѴІ-ая. 
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Изслѣдованіе  смѣси  проф.  Ильенкова  при  обыкновен.  температурѣ. 
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ПРИМѢЧАНІЯ. 
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тѣетъ. 
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Изслѣдованіе  той  же  смѣси  при  подогрѣваніи  до  100^  С. 

ТАБЛИЦА  ХХІГ-ал. 
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Изслѣдованіе  той  жѳ  смѣси  послѣ  24-хъ  часоііаго  свободнаго  выдѣлонія 

хлора,  подогрѣвая  до  100^  С. 
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Изслѣдованіе  той  же  смѣси  при  подогрѣваніи  до  200""  С 

ТАБЛИЦА  ХХГ-ая. 
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Изслѣдованіе  той  же  смѣси  послѣ  24-хъ  часоваго  снободнаго  ішдѣлснія 

хлора,  подогрѣвая  до  200^  С. 
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Изъ  этихъ  таблицъ  видно: 

1)  Что  смѣсь,  предлагаеміія  проф.  Ильенконымг,  при  употреблен іи 
сѣрной  кислоты  удѣдьнаго  вѣса  1,280,  даптъ  только  0,4б9^'/о  хлора. 

2)  При  употреблоніи  сѣрной  кислоты  уд.  ігЬса  1,585,  получается 
хлора  на  11,624"/о  больше. 

8)  Съ  кислотой  уд.  нѣса  1,888  та  же  смѣсь  даотъ  на  б,548'/о 
больше. 

Сопостаіияя  таблицы  ХХІІІ-іо  съ  таблицами  ХХІТ-й  и  ХХУ-й, 
мы  замѣчаемъ,  что  при  подогрѣнаніи  данной  смѣси  до  100"  и  до  200^0. 
вндѣляется  значительно  больше  хлора.  Такъ,  съ  кислотой  удѣльн.  вѣса 
1,888  при  подогрѣваніи  до  100"  получаемъ  хлора  на  6,288*^/0,  а  при 
подогрѣваніи  до  200"  С  на  11,470°/о  бо.шие,  чѣмъ  бѳзъ  подогрѣванія. 

2)  Съ  кислотой  уд.  вѣса  1,585,  при  подо]'рѣ]5аніи  до  ЮО*',  по- 
лучаемъ хлора  на  26,04:"/о»  при  подогрѣваніл  до  200*^  на  29,075"/о 
больше. 

8)  (>ь  кислотой  уд.  вѣса  1,280,  при  подогрѣваніи  до  100°,  по- 
лучаемъ хлора  на  27,8 Г/о  а  при  подогрѣваніи  до  200°С.  на  81,82"/° 
больше. 

Далѣѳ  изъ  таблицы  XXIV  и  ХХУ  видно,  что  если  взять  эту 
же  смѣсь,  облить  ее  сѣрной  кислотой  уд.  вѣсй,  1,585  и  предоставить 
возможность  хлору  свободно  выдѣляться  въ  тѳченіи  24  часовъ  и  по  истс- 
ченіи  этого  времени  іюдогрѣвать  до  100"  и  до  200*^,  то  въ  первомъ 
случаѣ  мы  можемъ  получить  еіце  15,97"/%  а  во  второмъ  24,1 657'^ 
хлора,  остающагоея  невыдѣленнымъ  изъ  данной  смѣси  бозъ  подогрѣванія. 

Пятый  рядъ  опытовъ. 

Пятый  рядъ  опытовъ  заключаетъ  въ  себѣ  изслѣдоваиія  добыванія 
хлора  по  способу  СаЬопг'а.  Саіюигй  ')  рекомендуетъ  для  добмпаиія  хлора 
смѣсь,  состояи],ую  изъ  „четырехъ  частей  поваренной  соли,  двухъ  частей 
перекиси  марганца,  обливаемыхъ  двумя  частями  сѣрной  кислоты*-'.  Пред- 
варительно была  приготовлена  нами  смѣсь  на  100  опытовъ  и  дѣйство- 
вали  на  нее  опять  при  тѣхъ  же  условіяхъ  и  кислотами  тѣхъ  же  кон- 
цѳнтрацій,  какъ  и  раньніе. 

')  СаЬоигз:  Кигз  сЬетіі  піі  огдаиісхибі  ^ѵуЬ!1а(^апу  уг  Рагузкі^  згкоіе  сдиігаіпё] 
82іик  і  ггетіові;.  Т.  I,  1862,  стр.  227. 
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Изслѣдованіе  сіиѣси,  пред іагаемой  ^.  СаЬоиг'омъ. 

ТАБЛИЦА  ХХГІ-ая. 
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КВСЛОТЯ  не  СМІІЧИІІ. 

всю  слѣсь,  Роаяпія 
сначала  опыта  бурная, 
ІІѢнится,  концѣ 

I  пыта  в"я\  ч.  густаа 
мася  перпаго  инЬтя. 
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Изслѣдованіе  той-же  сплѣси  при  подогрѣваніи  до  100'  С. 

Т  А  Г,  Л  И  Ц  А  ХУШ-ая. 
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Изслѣдованіе  смѣси  послѣ  24  часоваго  свободнаго  выдѣіенія  хлора, 

подогрѣвая  ее  до  ]00^  С. 
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Изслѣдованіе  той-же  смѣси  при  подогрѣваніи  до  200"  С 

ТАБЛИЦА  ХХТШ-ая, 
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Изслѣдованіе  той-жѳ  смѣси  поелѣ  24  часоваго  свободнаго  вьтдѣлѳнія  хлора, 

подогрѣвал  ее  до  200^  С. 
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Изъ  этой  таблицы  видно: 

1)  Смѣсь,  предлагаемая  про.|».  Іхагуромъ.  при  употрсб.іеніи  кислоты 
уд.  пѣса  І/ЛІО  даѳтъ  0,24и"/о  хлора. 

2)  Что  при  употребденіи  і;ислоты  уд.  вѣса  1,5 о 5  полу чаемъ  хлора 

на  2,458"  о  больше. 

3)  При  употребленіи  кислоты  уд.  вѣса  1 ,8 ЗЯ  на  1 ,4  2  2*' А' больше. 

4)  При  100'^  разница  въ  выдѣленіи  хлора  при  кислотѣ  1 ,838  на 
5,003"/о,  при  кислотѣ  1,535  на  8,81)3"/о,  а  при  кислотѣ  1,230  на 
8.479^0  больше,  чѣмъ  безъ  подогрѣванія. 

5)  При  200^  хлора  выдѣляется  при  кислотѣ  уд.  вѣса  1,838  на 
8,37"/о,  при  кислотѣ  уд.  вѣса  1,535  на  11.80"  о  и  при  кирлотѣ  уд. 
вѣса  1,230  на  И, 87'' /о  больше,  чѣмъ  безъ  подогрѣванія. 

6)  При  изслѣдованіи  той  же  смѣси  послѣ  24-часоваго  свободнаго 
ВЫДѢ.ІѲНІЯ  хлора,  подогрѣвая  ее  до  100',  мы  получили  4,54 2''/о,  а  при 
200*^ — 8,946  хлора,  которые  теряются  при  обычномъ  способѣ  дезин- 
фекціи. 


Стоимость  матеріаловъ,  вошедшихъ  въ  составъ 

настояпдей  работы. 


НЛЗВЛНІК  МАТКРІЛЛОВЪ. 

П  У  Д  ъ. 

Ф  У  н  т  ъ. 

1  ГРАММЪ. 

ГУН. 

коп. 

РУБ. 

кон. 

ГУБ. 

КОП. 

1. 

Бѣлильная  известь  .    .  . 

2 

80 

7 

0  017 

2. 

1  олян.  кисл.  (хим.  чиста). 

4 

20 

10,5 

0,026 

3. 

Сѣрная  кисл,  (англійская). 

1 

20 

3 

0,0073 

4. 

20 

0,048 

5. 

Перекись  марганца  0*.  . 

8 

50 

21,25 

0,051 

Сравнительная  таблииа  стоимости  смѣсей  поваренной  соли,  перекиси 
марганца  и  бѣлильной  извести  и  одного  грамма  хлора,  получѳннаго  изъ 
данныхъ  смѣсей  при  обработкѣ  таковыхъ  сѣрной  кислотой  удѣльн.  вѣса 
1,535  и  соляной  кислотой  удѣльн.  вѣса  1,120. 


1)  Смѣсь  Военнаго  Вѣдомства. 


1  граммъ  МпКг  =  0,051 
1      »      КаСІ  =  0,048 
3      »      804Н2=  0,021 

0,120  к. 

безъ  подогр. 

100" 

200» 

2,08  к. 

1 

0,4  к. 

0,3  к. 
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2)  Омѣсь  нрѳдлагаеліая  проф.  Мендѳлѣѳвымъ. 


О  грамма  хМиОг  =  0,153 
4     »       КаСІ  =0,192 
9      »       804Н2=  0,0657 

0,4107  к. 

3)  Омѣсь  предлагаемая 

безъ  подогр. 

100" 

200° 

1,6  к. 
проф.  Иль 

0,34  к. 

енковышъ. 

0,27  к. 

2  грамма  Ми02=  0,102 

2  »       КаСІ  =0,096 

3  »       504Н»  =  0.021 

0,219  к. 

4)  Смѣсь  иредлагаеміиі 

безъ  подогр. 

100" 

200" 

1.4  к. 

проф.  Са 

0,4  к. 

юиг'ои'ь. 

0,4  к. 

2  грамліа  МпОі  =0,102 
4      >       NаС1  =0,192 
2     »       8()4И2  =  0,014 

безъ  иодогр. 
4,7  к. 

100" 
1Л  к. 

200» 

0,8  к. 

0,308  в. 


5)  Ііѣлігльная  изесть  +  соляная  кислота. 

1  грм.  бѣлильной  навести 1  грм.  кислоты  =  4,2  к. — 1  грм.  С1  стоитъ  0,24  коп. 

1*  ,  »_|_2»  »=  6,7  »  0,22 

1     ѵ  »  ,      _|_  3  »      =  9^2  » — 1    »     >       »       0,20  » 

6)  Бѣлильная  известь  +  сѣрная  кислота. 

1  грм.  бѣлильной  извести -|- 1  грм.  кислоты  =  2,4  к. — 1  грм.  С]  стоитъ  0,079  коп. 
1»  >  »_|_2*  »=3,1>— 1»»       »       0,092  » 

1»  »  »_}-а»  >=3,8»— 1>»       »       0,19  » 

Всѣ  вышеизложенный  вычисіенія  иы  ведены  посредствомъ  п^оетаго 
тройннго  правила. 

Резюмируя  все  вышесказанное  нами  относительно  условій  и  спосо- 
бинъ  добыііаиія  хлора  для  цѣлѳй  дозинфекціи  изъ  бѣлильной  извести  и 
смѣси  ноиаренной  соли  съ  перекисью  марганца,  а  также  относительно  вы- 
годъ  и  невыгодъ  веѣхъ  этихъ  способоиъ,  мы  считаемъ  себя  вправѣ,  на 
основаніи  всѣхъ  произведенныхъ  нами  опытовъ,  сдѣлатъ  слѣдуюпцо  вы- 
воды: 

1)  Способъ  дезинфекціи  жилыхъ  помѣіценій  рег  86  бѣлильною  из- 
вестью, безъ  приливанія  кислотъ,  не  можѳтъ  имѣть  никакого  практичѳ- 
скаго  ііримѣненіл. 

'2)  Ііріі  свободномъ  выдѣ.івніи  хло])а  изъ  бѣл ильной  извести  и граѳі'ъ 
большую  роль  притокъ  чистаго  возд}ха. 
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3)  Если  дѣйствовать  па  бѣлильную  известь  соляной  кислотой,  то 
придется  брать  послѣдней  два  фунта  на  фуятъ  бѣлильной  извести. 

4)  При  дѣйствіи  сѣрной  кислоты  на  бѣлильную  известь  достаточно 
брать  фунтъ  на  фунтъ. 

5)  Для  иыдѣленія  хлира  и.ть  бѣлітльной  извести  слѣдуетъ  б])ать 
англійскую  сѣрную  кислоту  и  ра;!водить  ее  одной  частью  іюды  на  двѣ 
части  кислоты  по  вѣсу. 

6)  Неразведенная    к])ѣ]ікая  сѣрная  кислота  мѣшаетъ  реакціи. 

7)  Быдѣленіе  хлира  озъ  бѣлилі-ной  извести  идетъ  одинаково  быстро 
при  дѣйствіи  на  нее  соляной,  или  разведенной  въ  пропорціи  два  на  одинъ 
сѣрной  кислотой. 

8)  ('амая  выгодная  смѣсь  для  полученія  хлора  зто  бѣлильная  известь 
плнк'Ъ  сѣрная  кислота,  разведенная  въ  пропорціи  два  на  одинъ. 

9)  Способъ  дезинфекціи  хлоромъ,  предлагаемый  въ  инструкціи  Воен. 
Вѣдом.  вовсе  не  достигаетъ  своей  цѣли  вслѣ;і,ствіе  ничтожнаго  количе- 
ства, выдѣляю]а,агося  при  втомъ  хлора. 

10)  Пезъ  подогрѣванія  смѣси  Воен.  Бѣдом.  дезинфекція  немы- 
слима—  это  пустая  трата  дене гъ. 

11)  (Іѣрная  кислота,  употребляемая  нынѣ  для  дезинфекціи  по  Ин- 
струкціи  Воен.  Вѣдомства,— слаба. 

1 2)  ('Мѣсь,  предлагаемая  проф.  Менделѣевьгмъ,  представляѳтъ  луч- 
шій  способъ  дезинфекдін,  гакъ  каігі.  она  даетъ  до  62^'о  хлора.  Смѣсь 
Воен.  Вѣдометва  занимаеіъ  ш'орое  мѣсто. 

1И)  Подогрѣваніе  является  необходимымъ  условіемъ  дозинфекдіи 
жилыхъ  помѣн^ѳній  хлоромъ  изъ  смѣсй  пова])енной  соли  и  тгѳрокиси 
марганца. 

14)  Смѣсь  поваренной  соли  и  перекиси  марганца  по  сиоеГі  дорого- 
визнѣ  и  сложности  примѣненія  значительно  уступаетъ  бѣлильной  извести. 
(См.  сравн.  таблиц}^). 


Въ  заключеніѳ  считаю  своимъ  нравственнымъ  долгомъ  выразить  бѳз- 
предѣльную  благодарность  ]'лубокоуважаемому  проф.  А.  П.  Доброславину, 
какъ  за  руководство,  такъ  и  за  тѣ  совѣты.  которыми  мы  пользовались 
при  исполнѳніи  настоящей  работы.  Приноніу  также  искреннюю  благодар- 
ность многоуважаемому  товарищу  П.  Л.  Мальціѵвскому,  за  постоянную  го- 
товность помочь  словомъ  и  дѣломъ. 


ПОЛОЖЕНІЯ. 


1 .  Хлоръ  занимаѳтъ  первое  мѣсто  послѣ  сулемы  въ  ряду  всѣхъ  де- 
зинфекціонныхъ  средствъ. 

2.  Де;шнфекція  при  условіяхті,  данныхъ  ииструкціей  Воен.  Вѣд., 
не  доетигаетъ  своей  цѣли. 

3.  Прежде  чѣмъ  приступить  къ  дезинфекціи  жилыхъ  помѣіденій 
хлоромъ  изъ  бѣлильной  извести,  обязательно  опрѳдѣлить  въ  ней  процент- 
ное содержаніе  дѣйствующаго  хлора. 

4.  При  каждой  части  рода  воискъ  должна  имѣться  своя  собствен- 
ная баня. 

5.  Еъ  сожалѣнію,  въ  Россіи  до  сихъ  поръ  нѣтъ  фабрикъ,  выра- 
батывающихъ  такой  важный  продуктъ,  какъ  бѣлильная  известь. 

6.  Въ  каждой  части  войскъ  обязательно  должѳнъ  быть  врачъ,  на 
обязанности  котораго  лежала  бы  исклк)Чите.і:ьно  только  дезинфекція  жи- 
лиіцъ,  помѣні;еній  и  вещей  части. 


РиКНІСПЪИМ  ѴІТАЕ 


Лекарь  ЛюдвиіТ)  Яковлѳвич7,  Вѳчѳркеішчъ,  младпіій  врачъ  8-го 
гренадерскаго  Моековскаі'о  полка,  сынъ  дворянина,  родился  27  іршя  1  853  г. 
въ  г.  Варшавѣ.  Первоначальное  образованіе  получилъ  пъ  8-й  Варшавской 
классической  гимназіи,  которую  окончилъ  иъ  1871  году.  Въ  томъ  же 
]'оду  постуттилъ  на  мѳдицинскій  факультетъ  ИМ  ПЕРА  ТОРОКА  ГО  Вар- 
іпавскаі'0  университета  вольнослушателемъ  и  по  окончаніи  курса  наукъ 
удостоенъ  степени  лекаря  О  декабря  1870  года.  Высочайншмъ  прика- 
зомъ  о  чинахъ  іражданскихъ  от7>  20  февраля  1877  года  опредѣленъ 
на  службу  въ  74  военно-временный  госпиталь  младпіимъ  ординаторомъ  и  во 
время  турецкой  войны  былъ  отправлѳнъ  въ  дѣйствуюідукі  армію.  і-дѣ  п 
находился  до  конца  войны.  Въ  1882  году  исправлялъ  должность  асси- 
стента при  госпитальной  хирурі'ической  клиникѣ  п])оф.  Ефренк-вскаго  въ 
Ііарпіавскомъ  университетѣ.  Въ  томъ  же  ]Ч)ду  завѣдывалъ  хирурі-иче- 
скймъ  женскимъ  отдѣленіем'ь  Варнгаііской  больницы  Іисуса  Христа.  Съ 
1-1Ч)  сентябри  188()  іч»да  прикомандированъ  къ  ИМІІІ^^РАТОРСКОЙ 
Ііоенно-Медицинсвой  Академіи  д,ля  усоііершенствованія  въ  хирурііи.  Въ 
1887  году  иъ  ([іевралѣ  послѣ  выдержанія  якзаменоі^ъ  получилъ  свидѣ- 
тельство,  выданное  ему  Конференціей  Военно-Медицинской  Акадѳміи  о  вы- 
держаніи  экзаменовъ  на  степень  доктора  медицины. 

Въ  настояіцее  иремя  представляетъ  диссертацію  на  степень  доктора 
медицины  подъ  заглавіемъ:  ,,(>  наиболѣе  удобныхъ  способахъ  добыванія 
хлора  для  дѳзиинфекцш". 
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